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Κατευθύ νετε ὀεςτις εριτήσεις και παραγγελίες στην παραπώωδι εύ θυνση. 


Όλα τα δι και ὦ µατα δι ατηρού νται. Εκτάς απὀτηχρήσησε µι ακριτική, κανένα 


τµήµα αυτού του γώτζρου δεν επι τρέπεται να αναπαράει µε οποι οδήποτε µέσο 


γνωστόή άνωστοχιρίς τη ρητή γραπτή όει ατου εκδάη. 


Οὀτε οσυγγραφέας ούτε ο(οεκδάης) αναλαμβώει καμία ευθύ νηγι ατη χρήση ή 


την κακή χρήση των πληραρορι ών που περι έχονται σε αυτότοάκι στρο. 


Εισαγω/ή 


Στατέλητης δεκαετίας του 1950, ΠΙΑ φέρεται να 
παρήγγειλε έναβ βλίοπου επρἀειτοναπερι γράµι λεπτομερώς 
την κατασκευή και τη χρήση δι αφόῴων χηµι κὠν και β ολογικών 
άτλων. ΟΜπάΦι Ράξναν, ολαμµπρά,, αν και κάτως εκκεντρικά,, 
επι στήµονας που ανέπτυξε τα ξγχει ρίδι α Αυτοσχέδι ων 
Πυ ροµαχι κὠ ν του Αµμερι κανι κού Στρατού, τέθηκε στοκαθήκον.. 
Ττοαποτέλεσμα είναι τοθρυλι κόπλέον «Ημερολόιι οτου Δι αβόλου». 
Αν και κανένα αντίγραφοδεν είναι γνωστόάι επέζησε απὀτις 
εκκαθαρίσεις της 6ΊΑ στα µέσατης δεκαετίας του 1970, αυτότο 
β βλιοείναι µι αταπει νή προσπώει α αναδηµι οὐ ργίας του αρχ. κού 
έργου, χρησι µοποι ὠντας τόσοτι ς κρυπτι κές ενδείξεις που άρησε 
οΚοίΠπη8η πρι ν απὀτοθάώ ατότου άσοκαι µι α ενδελεχή αν αζήτηση 
των δι αθέσι µων β βλι ογραφία. Είναι τοαποκορύὀ φωμαπενταετούς 
έρευνας στον τοµέα, συμπερι λαμβανοµένων στα χείων που δεν 
ήταν δι αθέσι µα ή δεν αν ακαλύ φθηκαν κατάτη σύ νταξητου 
πρωτάυπου. Αυτότοβ βλίοθα καλύ ει µι αµυρι όα θανατηρόων 
υλικών, που κυμαίνονται απὀαυτάπου μπορούν ναμαγειρευτού ν 
(κυρι ολεκτι κά στην κουζ να, µέχρι εκείνα που απαι τού ν µια 
περί πλοκη εγκατάσταση εργαστηρίου. Ταπερι σσάερα, ωστόσο, δεν 
είναι πέρα απότοεύ ρος κανενάς που γνωρίζει την κατάληλη 
εργαστηρι ακή τελνι κή. Ημά)ηδι αφοράθα είναι ἀι δεν αναφέρονται 
βι ολογι κοί παράντες. Είναι περι ορι σµένης χρησι µάητας και 
είναι πολύ δυνητι κάεπι κίνδυναγιαναπροετοι μαστού ν χωρίς 
πολύ ει δι κές δεξι άητες και εξοπλι σµά Πρέπει πώτα να δίνεται 
ι δι αίτερη προσοχή στην ασφἀᾶεια. ουσίες µετις οποίες θα 
εργαστείτε είναι θανατηρόῴες στα άκρα. Μερι κάθα διει σδύ σουν 
στοδέρµα, θα εκπέμπουν επι βλαβείς ατμού ς ἠθαεἰναι θανατηφῴα 
σε δόσεις κάωτου Χχ.λι οστού του γραμμµαρίου. Μερι κἀαπαιτού ν 
ει δι κές χημι κες ουσίες που εἰναι γνωστές καρκι νογώες ή 
πυραρορι κἐς (αν αφλέγονται αυθώμητα κατάτην επαφή µε τον αέρα). 


Όλοι πρέπει να αντι µετωπί ζνται µε τη µέγι στη προσοχή και σεβασµά Οβασι κά 
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είναι Χει ρουργι κάλαστι χένι αγώτι ακαι µάσκα σκόνης. Αυτά 
θα παρέχουν προστασία απότις περι σσάερες τοξίνες.Σε 
ορι σµένες περι πτώσεις, ωστόσο, απαι τείται ει δι κάς 


εξοπλι σµάς, άτως στολή χηµι κής απολύ µανσης, στρατι ωτι κή Αφι ἔρωση 

µάσκα αεᾳ ου ή σφραγι σμένοντουλαπάκι µε γώτι ανή11.Ένα 

καλάκατασκευ ασμένο ντουλαπάκι με απστελεσµατι κόφίλτρο Στη μνήμη του φίλου μου Ιοµη Α. Μίππειγ. 

και εξά µι σηκαπνού είναι ένα ανεκτί µητοκομµάι Ομώος που ἠσσευε αι αυτότοβ. βλί οθα (ή ώτω. 


εξσπλι σμού και αξίζει τα έξοδα αγορά ή τοπρώβληµα της κατασκευής. 

Ορι σµένα εµπορι κάδι αθέσι µα παραδεί γµατα έχουν επί σης 
µι απράβλκεψηγι αερ/ασία σε αδρανή ατµέόσφαι ρα. Εξίσου 
σηµαντι κή είναι ηενδελεχής γνώ σητων εγγενών κινδύ νω) 
τω) χημι κὠν ουσι ὦν που εμπλέκονται . Όλα θαπρέπει να 
ελέγχονται στο" Μεγεκ Ιπααχ", ως ελόι στη προρύ λαξη.Ε ώ το 
χηµι κὀαγοράξται απόὀέναν οἱ κοπροµήθει ας χημι κὠν, µπορεί να 
σας παράσχει ένα ”"ΔελτίοΔεδομένων Ασφἀει ας Προίῖ τος", 
κατάτι ν αι τήµατος. Τοέργο αν αφορά του Απεχεε|γι αόλατα 
χημι κἀείναι το "Εγχει ρἱδι οΈτοι µου Αναφορά Χημικών 
τεχνικών", που δι ατίθεται σταπερι σσάερα καταστήματα 
τεχνικών β βλίων. Ηπροσεκτι κή µελέτη αυτού του β βλίου, µε 
λίγη εργαστηρι ακή πρακτι κἠ, µπορεί να δι δάει οποι ον δήποτε 
έχι μέσηνοημοσύ νηνα εκτελεί τις τε}νι κές που είναι 
απαραίτητες γι α όες εκτά απότην πι οπερί πλοκη χημι κή 
σύ νθεση.Συνιστάαι ανεπι φύ λακτα. 

ΕΙ ΔΙ ΚΗΣ ΗΜΕΙ ΩΣΗ-Δεν παρέχονται απεικονίσει ς των 
δι αφφων τοξικών φυτών και μυκήτων». α ασπράιαυρες 
φωτογραφίες ἠτασχέδι αείναι γενι κἀανεπαρκή γι α σωστή 
αναγνώρι ση. Κάε αξι οπρεπές β βλι οπωλείοή β βλι οθήκη έχει 
β βλία γι α δηλητηρι ὦ δη φυτάμε έγχρωμες ει κονογραφήσεις. 
Χρησι µοποι ήστε ένα απὀαυτάως οδηγόσας. 


θα έπρεπε) να εκδοθεί ποτέ. 
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ὙΨατωϊις 


. πληροφορίες που παρουσι ἄονται εδώ έχουν τηδυνατάητα 
ναείναι εξαι ρετι κάεπι κίνδυνο Σε καµί απερ πτωση οσυγγραφέας 
ή οεκδάης δεν υποστηρίζει απάτει ρες παραγωγής των προὶ Φτων που 
περι γράρονται στοπαρά ή 


τηχρήσητου. Τα δεδοµένα προορί ζνται γι αεκπαι δευτικού ς σκοπούς 
και δεν πρέπει να χρησι µοποι είται δι αφορετι κά Ο τε οσυγγραφέας 


ού τε οεκδάης αναλαμβώει καμία ευθύ νηγι ατο 
χρήση ή κακή χρήσητου περι εχοµένου αυτού το ββλίου. 


νἰ 
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Συστήματα Παρέοσης 
ο υμ μπιωισω κκ δῖ 
Ροΐδοη Βυ]εί π1 Ὁ ο ο ο ο ο... ο ο ο. ο ο. ο ο. ο. σν δ5 
Δηλξηρι ὦ δης σφαί ρα πμ σας 
Ροΐδοη Βμ]εί 43 ο ο ο ο ο 1. ο ο 1 ο. ο ο ο. ο. ο σνν 93 
ο ο ο μμ ο μμ η 
Επι κοι νωνήστε µε τοροἱσοη ΑΡΡΙΙςᾶ(οΓ,.......... κκ νε εν εν ε εν ν κενο ων ων των 101 
μυ μωμμη 105 
Προβολέ οκ ο μμ ο “μμ 103 ΠΗΓΗ Βοοῖς οἱ Αεοπίτιι παρειιυς, Α. 
ιβαίββνθάι ος. 115 (οωπιΏίβΠΙΙΠΠ, Α. ΤΕΓΟΧ, και πολλοί ἆλοι. Επίσης παρών 
σε σπῴους και, σε µι κρὲς ποσάητες, σε ὀατα ἆλα µέρητου 

Π στὀι σωλήνων σύ λληψης  ..... ιν ινε ν κε νετ νε κ εν ν ετεκ εντ ν εν 125 φυτά 
Βαλί τσέπης ος. 131 ΜΟΡΙ ΑΚΟΒΑΡΟΩ. - (645,72 

-- ΜΟΡΦΗ- Κιτρι νολευκἠή άιορρη σκώημµε ένα 
νο μμ ον ον ον ο ο ως έντονα πι κρή γεύ ση. 


ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΟ - Απαρύ γετε την ει σπνοή,την κατάτοση και τοδέρµα 
Επικο νωνία. Αυτότοαλκαλοει δές είναι δι αδερµι κὀό- µπορεί να 
απορροφηθεί µέσωτου δέρµατος. 

ΔΩ ΟΛα1 Α-ΙΟΟπιοθαήταν επαρκής γιατους περι σσάερους 
Ανθρωποι . Ηκρυσταλλι κή ακονιτίνηείναι 10 έως 15 φορές µεγαλύ τερη 
τοξι κὀαπότην άιορρη µορφή, µε θανατηφόρα δάση άτως 
Χαµηλάως 4 ΠΠο. 

ΣΥ ΜΠΙΩΜΑΤΑ- Λαμβώεται απὀτοστάµα,τα συμπτώματα συνήθως 
ξεκινού ν µέσασε λἰγαλεπτά αν Και µπορεί νακαθυστερήσουν 
περίπου µία ώρα. Υπῴχει πρωτα μού δι ασµα και μυρμήγκι ασµα 
του προσώ που και του στέατος που αργά ερα εξαπλώνεται σε ολάληρο 
σώμα. Εµετά συνήθως, αλλάόι πώτα, εµφανίζεται. Εκεί 
είναι ζΆη, μυϊ κή αδυναμία, απὠ λει αλό/ου, καρδι ακή 
ανωμαλίες και τέλος καρδι ακή ανεπώκει α. Μεγάες δόσεις 
µπορεί να προκαλέσει γρήγοροθώατοαπόσοκ, αλλάθώατος συνήθως 
εµφανίζεται μεταξύ 8λεπτὠν έως 4 ωρων µετάτην κατάποση. 

ΛΕ ΠΤΟΜΕ ΡΕΙ ΕΣ -Ηκονι οποι ημένηρίζατων φυτών ακονίτη 
ἐχουν χρησι µοποι ηθεί ως δηλητήρι οαπότην εποχή τω» αρχαί ων 


. Ακονιτίν 
ΥΠ ος 
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Γοι κίλες Νότιες 


Ελληνες. Τοφυτόείναι παγκοσμίως γνωστόµε µι αποι κιλία ονομά ων 
άτως ΝΝοΙςραΠθ, ΜοηΚκςΠοοα και ΕΓΙ8Γ5 (Δρ. Ηπιοι σχ)ρή ποι κιλία είναι 
τΟΑ. Γ6ΓΟΧ ή ΙΠαί8η Αεοπίίθ, που φύ εται µάιοστηβώρει αἶ νδία. Αυτότο 
είδος σωµατι δίων είναι τάσοδηλητηρι ὦ δες που οχει ρ σµάς του µε 

γυ μν ἀχέρι α µπορεί να προκαλέσει σοβαρή, αν και πι θανώς ὁόκ 

θαν ατηφόφα, δηλητηρί αση. 


Ως εκτούτου,ταγώτι απρέπει ναφοράε πώτα κατάτη συγκοµι δή 
οποι ου δήποτε ακονίτη. Τοφυτόείναι πι οδηλητηρι ώ δες λίγοπρι ν την 
ανθορορίἰα. Τοφυτόβθιρῃἰπἰµπῃ ή ΓαΓΚ5ριΙΓπερι έχει επίσης ακονι τί νη, 
μαἄά µε δελφι νίνη, ένα αλκαλοει δές παράιοι ας τοξι κάητας. 

Σοβι ετι κοί χρησι µοποί ησαν σφαί ρα δι αµετρήµατος η .32 κατάτη 

δι Φῴκει ατου Β' Παγκοσμίου Πολέμου που περι είχε 20 έως 30 πιο 
ακονιτίνης. α Γερμανοί κατέλαβαν έναν αρι θμόαπόαυτάτα φυσίγγια 
τοΊ944 και απορώσι σαν νατα δοκι µάσουν, χρησι µοποι ώ ντας την 
απερι έι στη προσφοράκαταδι κασµένων «εγκληµατι ὦν»». Πέντε 
κρατού µενοι πυ ροβολήθηκαν µία φοράστοά,ωμέρος του μηρού και 
παρατηρήθηκαν οι αντι δρώεις τους. Για 20 έως 25λεπτάτίποτα- 
συνἐβητοτµήµα, μετάφχ σαν ναπαρουσι ἄουν έντονησι ελώροι α και 
ἐμετο προχωρώντας σε σπασμού ς και τελι κἀθώ ατοπερίπου 2 ώρες 
µετάτον πυροβολι σµότωυς. 

Αυτές οι σφαίρες περι είχαν την κρυσταλλι κή µορρή που είναι ηπιο 
θανατηφόρα, ει δι κἀά αν θερμαίνονται σε υ ψηλή θερµοκρασί α άτως 
είναι σε µι ασφαίρα. Εκπέµπει επί σης πολύ τοξι κοὀ ς αναθυµι όεις 
ἁάαν θερμαίνεται. 

Ηακονιτίνηείναι δι αλυτή σε αλκοόλη, αι θέρα και χλωρορώριι ο 


Είναι ελόμ στα δι αλυτόστονερά 


Παραγωγή ακονιτίνης 1) 
Στρώωστε τοκαλώι ενάς δι ηθητι κού μηχανήματος µε δι ηθητι κό 


χαρτί και γεµίστε µε κονι σποι ηµένη ρίζα ακονίτη µέχρι ναγεµίσει κατάτοήµι συ. 


2)Γεμίστε τη συσκευή δι ήθησης κατάτοήµι συ µε ένα μείγμα από 
ένα µέρος αμυλι κής αλκοόλης και τρία µέρη μεθανόλης. Στερεώ στε για 
30λεπτά «Κάτε τοσε καλάαερι ζεν ο χώρο. 
. ατμοί μεθανόλης είναι και δηλητηρι ώδει ς και εὐ φλεκτα. 

3) Στραγγίστε τοοι νάτνευµα, προσθέστε την ἰδι αποσάητα φρέσκου 
µείγµατος αλκοόλης στον δι ηθητή και επαν αλώῴετε τοβήµα 2. 


4) Στραγγί στε τοαλκοάλ. Πώῴτε µι α µι κρή πρέζα σκά)ης απὀτοκαλάώι 
και αφήστε τηναστεγνώσει καλά Όταν στεγνώσει, δοκι µάστε µια 
µι κρή ποσά ητα σκώης. 

ΕΦ µουδι ἄει τηγλὠσσα, επαναλώετε την εξαγωγή. Ε Φ όµ, πετάἄτε τη 
σκώΦηκαι συνεχΧστε να σταματήσετε το». (Η δοκι µή µι κρής ποσάητας 
της σκάό ης δεν θα σας βλάµει, αλλάφροντίστε να µην την καταπι είτε 
και να ξεπλύ νετε τοστέµα σας αρκετές φορές µετὀ. 


5) Συνδυάστε τα αλκοολού χα εκλολίσµατα.Τααδει ἄουμεσεμια 
φι «η απόσταξης µέχρι ναγεµίσει περίπου τοµι σἁ Συνδέστε έναν 
αν αρραρητή γι α να δηµι ου ργηθεί κενόκαι αποστάτε απαλάμέχρι να 
απομείνει στηφι ἀημά,οτοἐνατέταρτοτου αρχ κού ό/κου. 


ϐ) Προσθέστε τοσε ένα μπουκἀι θειι κούὐ οξέος Ί96και ανακι νήστε 
γι α αρκετάλεπτά Θαπρέπει ναυπώῴχει τουλόι στον πενταπλόσι οὔινο 


δι ἀυ μα απότο εκχ0 λι σµα αλκοόλης. 


7) Προσθέστε αυτότουγρόσε δι αχωρι στι κή χώημµε ἰσοό/κο 
αι θυλαι θέρα και ανακι νήστε γι α αρκετάλεπτά 


8) Στραγγίστε τοκἀ ωστρω µα(νερό και αποθηκεύ στε. Απορρί ψτε 
τοανώ τεροστρώ µα(αι θἐρας). 

9) Προσθέστε αραι ή αμμωνία µέχρι τορΗ ναγίνει αλκαλι κό(8 ή 
μεγαλύ τερο). 

10) Προσθέστε αυτότουγρόσε δι αχωρι στι κόχωνί µε ἰσοό/κο 
αι θυλαι θέρα και ανακι νήστε, γι α αρκετάλεπτά 


11) Στραγγίστε τοκά ωστρώ µα(νερὀ και πετάἄτε. 
Προσθέστε µια µι κρή ποσάητα κρύ ου νερού στοχινί και ανακι νήστε. 
Στραγγίστε τονερόκαι πετάἄτε. 

12) Εξατμµίστε τον αι θέρα σε καλάαερι ζεν οχώ ροµακρι ἀαπό 
οποι αδήποτε πηγή σπι νθήρων. α αναθυμιάσεις αι θἐραείναι εκρηκτι κἐς. 


13) Προσθέστε τουπόλει µµα σε µι κρή ποσάητα ζστού νερού, 
φιλτρώῴετε και τοποθετήστε τοστοψωγείοόητηνύ χαγιανα 
κρυ σταλλώσει.. 


14) Δι ηθήστε αυτότοδι ἂυμα και στεγνώστε τη σκάώη. Φυλάσσεται 
σε αεροστεγές μπουκἀὰι. 


Ακονιτίνη 
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ΠΗΓΗ- Εξάεται απόκαλλι έργει ες μού χλας ἃ5-ρεοί[ιις Πανις. 


ΜΟΡΦΗ- Άχρωμοι κρύ σταλλοι άαν είναι καθαρα. 

ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΟ. Οχειρι σµά πρέπει πώΦταναγίνεται σε 
σφραγι σμένοντουλαπάκι λό/ωτης εξαι ρετι κής τοξι κάητάς του 
και της καρκι νογώΦου φύ σης του. 

ΔΟΕ ΟΛΦ4Ι Α- Έναχ.λι οστόραμµα(εξαρτά αι απὀτην καθαρά ητα 
της ένωσης). 

ΣΥΜΓΤΩΜΑΤΑ- Απώλει αῴεξης, αδυναμία στα άρα.Ηαυτοψα 
αποκαλύ πτει αι µορραγίακαι νέκρωσητου συκωτι οὐ τω» νεφρών. 
Παράμοι οµε την προοδευτι κἠ βλάλ]που προκαλείται απότην 
υπερβολι κή καταν ἀωση αλκοόλ. 


ΛΕΠΤΟΜΕ ΡΕΙ ΕΣ - αφλατοξίνες είναι τοδηλητηρι ὦδες 
προῖ όν µι ας ομάδας πολυπυρηνι κὠ ν μού χλας που αν απτύ σσονται 
σε φι στίκια, καλαµπάκι και σε ἀευ ροβαµβακάσπορου. Ευθύ νονται 
γι ατηνόσοτης Τουρκίας Χ' που καταστρέφει περι στασι ακάτη 
βι οιηχανί απουλερι κὠν. Ηπαρουσίατης μού χλας δεν υποδηλώνει 
πώτατην παρουσίατης τοξίνης. Ηπαραγωγή τοξίνης εξαρτάαι 
απόδι άρορους παράιοντες ότως η υγρασία και η θερµοκρασία. 
Υπῴχουν δύ οβασι κἐς τύ πους αφλατοξι νών, και οἱ δύ οαπό 
τις οποίες φθορί ζονται κἀωαπότο ὐν (μαύ ρο) φως. 


ΗαφλατοξίνηΒλάπει µπλε, ενώ ηαφλατοξίνη αλάώπει 


Αφλατοξίνη 


Μαομίπε Τιαηςιαΐθεα ΟΥ ἄοοοε 


Γοι κίλες Νότιες 
ἵ-------------Ἔ-------------------------Ἔ--ς- η 


πράσινος. Εώ είναι δυνατό», οι αφλατοξίνες θαπρέπει να 

χρησι µοποι οὐ νται µάοσε υγρή µορφή, δηλαδή σε δι αλυ µένη αλκοόλη 
1Ώ, ἆαν βρίσκονται ἐξωαπότοντουλαπάκι. Ηκαθαρή τοξίνη είναι 
θανατηφόρα σε δόση 0,0063 πιο ανάκι λόσωµατι κού βόους και είναι 

ι σχο ρόκαρκι νογώοσε χαµηλάερες δώσεις. Οθώατος επέρχεται 
συνήθως σε περίπου µία εβδοµέδα. Κάι τόσοι σχορὀπρέπει να 

αντι µετωπί ζεται µε τη µέγι στη προσοχή και σεβασµά Τοπι οδύ σκολο 
µέρος της παραγωγής αφλατοξίνης είναι η εύ ρεση κατάλληλης 

καλλι έργει ας μού χλας γι α χρήση ως εκκίνησης. 

Μι αεπι τάτι α αποστολή είναι σε τάη. Ένα καλόεγχει ρίδι ο 

µι κροβ ολογί ας θα δώσει χρήσι µες συμβουλές γι ατον εντοπι σµό 
και την αν αγνώ ρι σητης μού χλας. 


Παραγω/ή αφλατοξίνης 1) 

Αποστει ρώστε 150 γραμμόῴι ατεµαχ σµένου σίτου σε φού ϱνο 
στους 100 6γι αμία ώρα. Φροντίστε να αποφύ γετε τοκάµ µο. 
Ταυτόφονα, αποστει ρώ στε µι αγυάι νηκανάα ενάς γαλονι οὐ ή 
βραστόφι ἀη 4 λίτρων. Προτι µάαι τοτελευταίο 

2) Φοράε µάσκα σκώης, σκουφάι µπάώι ου και καθαράρού χα. 
Γλύ νετε την περι οχή εργασίας µε απολυµαντι κόπρι ν ξεκι νήσετε 
την εργασία και βεβαι ὠθείτε άι τοδωµάι οδεν έχει ρεύ µατα. 

3) Όταν κρυώ σουν και τα δύ ο γεµίστετοτρι μμένοσιτόι στην 
κανά αήτη φι ἄηκαι βρέξτε µε 1/3 φλιτζωι απεσταγμένονερά 

4) Ε µβολι ότε µε καλλι έργει αΑ. Πανις, καλύ ψτε µε ένα βαμβάκι 


απόαποστει ρωμένο βαμβάκι και επωώστε στους 3060για7 έως 9 ημέρες. 


Προσέξτε να µην μολύ νουν ταµέσα µε ἆλους οργανι σμούς. 


5) Προσθέστε 750 πῃ χωροφώρμι ου στην κανά ακαι ανακι νήστε 
γιαναξεπλύ νετετοσιτόι και τυχῶ σχηµατι σμού ς μού χλας. 
Αν αρροή σε ατμόλουτρογι α 10 λεπτά Προσέξτε να απορύ γετε τη 
µόυνσητης περι οχής εργασίας µε σπέρι α. Φοράε πώτατη μάσκα 
σκάης. Σηµείωση- εώ χρησι µοποι ηθεί µι α φι ἄη βρασμού 4λίτρων 
γι ατην ανάττυξητης καλλι έργει ας, µπορεί να αν αρροηθεί µέσα στην 
ίδια. Εώ ὀκ, αφαι ρέστε την καλλι έργει ασε δώεις και αναρροή σε 
µι κράερη φι ἀη. Αυτό ωστώο σας εκθέτει σε περι ττόκίνδυνοκαι 
θαπρέπει νατοαποφεύ γετε εώ είναι δυνατὀ. 

ϐ) Νύ ἔτε σε θερµοκρασία δωμµατί ου και δι ηθήστε µέσα απὀδύ ο 
φίλτρα καφέ. 


7) Επαναφι λτρῴετε µέσωφίλτρου καφέ που περι έχει 400 
γραμμώι α ανύ δρου (εντελώς ξηρού θειικού νατρίου. 

8) Επαναλώετε την εκχύ λιση µε δύ οακέµη δόσει ς λωραρορµί ου 
των 750 πι. 

9) Συνδυόστε τα εκχολίσµατακαι εξατµίστε σε ὀ/ικοπερίπου 10 
ΠΠ σε ατμόιουτροκἀ ωαπόρεύ µα αζώτου. 


10) Προσθέστε τουπόἀλι µµα σε 200 πι πετρελαϊ κού αι θέρα, αργά 
µε έντονη ανάευσηγι ανα καταβοθι στεί ητοξίνη. 

11) Νὐ ἔτε στους 5 (5 και δι ηθήστε µέσα απόένα µι κρὀχινί 
ΒµεΠΠΕΓ. Ηαπάδοσηείναι περίπου 500 Πῃο ακατέργαστων αφλατοξινών 
µε καθαράητα 50 έως 60 96. Μπορεί να χρησι µοποι ηθεί ως έχει ήνα 
καθαρι στεί περαι τέρωχρησι µοποι ὦ ντας υγρή χοιµατογραφία. Αυτό 
ωστάσο είναι γενι κάπερι ττόγι ατους περι σσάερους χρήστες της 
τοξίνης. 


Αφλατοξίνη 


Μαομίπε ΤιαηςΙαΐθεα ΟΥ ἄοοοε 


Ποι κίλες Νώτιες 


ΠΗΓΗ- Ορι σµένα µανιτόι ατης οι κογένει ας Απιδηΐία. 


ΜΟΡΦΗ ΚΙτρι νολευκή σκώη ή κρὀ σταλλα.Δι αλυτόσε νερά 
αι θαν όλη και µεθαν ὀλη. 

ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΟ. - Απορύ γετε την κατάτοση και την ει σπνοή. 

ΔΩ ΟΛΦΙ Α- ΙΟΟµπΩ, κατάτοση. 

ΣΥΜΙΓΤΩΜΑΤΑ- Ηέναρξηποι κίλλει απὀς5ο λεπτάέως 24 ὠρες. 
Ξεκι νού ν µε ἐμετο͵ δι ὧροι α, πώ οστοστομάι και κρὀ οι δρωτα. 
Τοθύ µα αρχ ζει ναεξασθενεί, οκαρδι ακά παλµάς γίνεται 
ακαν ὧι στος και µετάαπό2 έως 3 ηµέρες, πέφτει σε κὠμα.Ο 
θώατος συνήθως ακολουθεί σε 5 έως 10 ηµέρες, αν ἆογα µε τη 
δοσολογία. Ε ὧ βελτι ωθεί την τρίτη ηµέρα, είναι πι θανή η 
ανάκαμψη. Αν παραμείνει {δι ος ή χειροτερέψει, σύ ντοµαθα 
επέλθει θάᾳατος. 

ΛΕΠΤΟΜΕ ΡΕΙ ΕΣ -Ητοξι κἀάητα ορι σµένων δωµατί ων µε 
µανι τόι α αηιαηίί8 είναι γνωστή εδώ και αι ὠνες.Τακύ ρια 


τοξι κἀείδηστι ς Ηνωμένες Πολιτείες είναι τα Απιαπίία ρῃδΙΙοίαες 
(Ὀθδίπειροί Βεςίγογίπο ΑΠοΟ6ΘΙ), Α. νΘ6ΓΙΠΔ και Α. νίγοςα. Περι έχουν ένα 
μείγμα απότις τοξίνες αµανιτίνη, φαλλοι δίνη και φαλλαίνη. Η 
θερμά ητα αποδυναμώνει ή καταστρέφει τις τοξίνες, άτως 
αποδει κνύ εται απὀτογεγονά άι οφρέσκος συµπι εσµένος χυμά 
Απιδηϊιᾶ είναι τρεις φορές πι οτοξι κά: απὀτον βρασμένοχυµά 
Δεν υπώῴχι αντί δοτογι ααυτέςτις τοξίνες - ηθεραπεία είναι 
σε μεγᾶο βαθμόσυμπτωματι κἠ.Τοσυκώτι εἰναι οκύ ριος στόρς 
και ουσι αστι κἀκαταστρέφεται σε σύ ντομοχρονι κὀδι άσττηµα 


Τοξίνες Απιιηιᾶ 


Μαομίπε Τιαηςδιαἰεά Ὀγ ἄοοφοιε 


Αβφοτίιοά Ναρθίήες 


έκθεση. Τον τελευταίοκαι ρὀυπήρξε κάτοι αεπι τυχαµε τη χρήση 


μεταμοσχεύ σεων ήπατος γι ατην αποκατάστασητης βλάβης της αµανίτας. 
Κάτοι α κερδίζεις, κάτοι αχώεις. Τοποσοστόθνησι µάητας σε φυσικές 


περι πτώσεις εἶναι 55900. Ηπι οἴμτι κή πληραρορίαγι αέναν γι ατρὀ 
που θεραπεύ ει ένα θύ µα δηλητηρί ασης είναι ποι ατοξίνη 

επενδύ θηκε. Εώ ἐναθύ µαείναι γνωστόάι έχει φάι άρια 
µανιτόια, κώει τη δουλει άτου πολύ πι οεὖύ κολη. 

Μι αάνωστητοξίνηπου ει σάεται µε άνωστα µέσα είναι πολύ 

δύ σκολονα αντι µετωπι στεί.Δεδομένου ἁάι θαπρέπει να µαζψετε 
ταµανι τόι α στη φύ ση, ένα καλόεγχει ρἱδιοµε έγχρωμες εικώες 


είναι ανεκτίµητο. Το"ΜιςῃΓγοοπη Εἰθ6ά αιμίαθ" των 5ίπιοη ἃπά 5εΠισίας, 


είναι ένα απότα καλύ τερακαι συνι στάαι ανεπι φύ λακτα. 


Εκχύ λι σητοξίνης Απιαηίϊα 1) 

Τοποθετήστε τα φρἐσκαμανιτόι ασε µι α σχφα οθώ ης και είτε 
στεγνώστε στον αέραείτε στεγνώστε σε φού ροστη χαμηλά εερη 
θερµοκρασία. Φροντίστε να µην τα καψετε. 

2) Βᾶρυμε τα αποξηραμένα µανι τόι α στομπλέντερκαι τα 
αλέθουµε σε σκώη. 

3) Καλύ ψτε τη σκάΦηµε πενταπλόσι αποσάητα µεθαν όλης και 
αν ακατέψτε γι απέντε λεπτά Αφήστε τη σκάΦηνα µουλι όει στο 
µπλέντεργι απερίπου τρεις ηµέρες, ενεργοποι ώντας τηµηχανή για 
πέντε λεπτάκάε δώ δεκα περίπου ώρες. 


4) Δι ηθήστε τοδι ἂυμακαι πετάτε τα στερεά 

5) Τοποθετήστε τοδι ἂυμασε ένα ρηχὀσκεύ ος και αφήστε το 
τοαλκοάνα εεξατμµι στεί. 

ϐ) Ξὐ στε τα κολλώ δη υπολεί µµατα απότοπι άοκαι 
δι αλύ ονται στην ελόι στηποσάηταπεντανίου. 

7) Δι ηθήστε αυτότοδι ἂυμα και πετάτε τα στερεά 

8) Τοποθετήστε τοδι ἂυμα σε ρηχόσκεύ ος και εξατµίστετο 
πεντώι ο. κρὀ σταλλοι που ανακτώνται είναι ένα μείγμα απὀτις 


τρεις κύ ρ.ες τοξίνες.Ταστώι α7 και 8 μπορού ν να επαναληφθού ν, 


εώ είναι επι θυµητό γι απεραι τέρωκαθαρι σµά 

Σηµείωση- Μην ξεχνάε να εκτελείτε ὀητην εξάµι σησε καλά 
αερι ζὰιενοχώρο καθώς τάσοτοπεντάι οόσοκαι ηµεθανάλη έχουν 
αναθυμι εις που είναι επι κίνδυνοι και εὐ Φφλεκτοι.. 
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ἹἉΡςΕΝΙΟ 


ΤΡΙΟΧΙΡΕ. 


ΏΝΗΙΤΕ Αβδένιςὸ- 


κα 


ΠΗΓΗ- ἄ κος προµήθει ας χηµι κών σε καθαρή µορφή. 
Διατίθεται επίσης σε ορι σμένα εντοµοκτώ ασε δι άρορες αντοχές. 


ΜΟΡΙ ΑΚΟΒΑΡΟ -(197,δ2) 

ΜΟΡΦΗ- Λευκή κρυσταλλι κἠ σκάη. Άοσμοκαι άευστο, αλλά 
φαίνεται ναέχει µι ακάτως σκληρή υφή στοστέµα. Όσοπι ολεπτή 
σκόνη, τάοπι οαποτελεσµατι κὀείναι. 


ΔΟ ΟΛα1 Α-Διαφέρει ανάογαμε τοάοµο μεταξύ 100 πιο και Ί 
γραμμώι ογι ατους περι σσάερους ανθρώπους. 

ΣΥ ΜΠΙΩΜΑΤΑ- Επὠ δυνος έµετος και δι ᾧροι α, µετάαπό 
καθυ στέρηση έως και µία ώ ραπερίπου, ενδεχιενηκατῴρευσητου 
κεντρι κού νευρι κούὐ συστήµατος. Ηκατάτοση μεγάλης ποσάητας 
αρσενι κού , τοοποίο απορραρά αι γρήγορα, και ει δι κἀάεώ καταναλωθεί 
και αλκοόλ, προκαλεί παραλυτι κή δηλητηρίαση, την πι οεπι κίνδυνη 
µορρή δηλητηρί ασης απόαρσενι κά Αυτόπροκαλεί καταστολή του ΚΝΣ 
και γρήγοροθώατο. Θαπρέπει να δίνεται προσοχή καθώς µεγάλες 
δόσει ς µπορεί να προκαλέσουν εµετόπρι ν απορροφηθεί. 


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙ ΕΣ -Τοαρσενι κόχρησι µοποι είται εδώ και αι ώνες. 
Ἠαν έναι δι αἱτεροαγαπημένοτω» μεγάων αναγεννησι ακὠν 
δηλητηρι αστώ ν της βενετσι ὧι κης σχολής. Το αγαπημένο εργαλεί οτου 
(6ς58Γ6 Βο[οίᾶ ήταν µι αένωσηαρσενι κού που ονόμασε "Ια (απίαγει|α". 
Πρώτα δηλητηρί ασε µι α χοι ροµητέρα µε µεγάη δάηαρσενι κού , 
αφαίρεσε τα εσωτερι κάτης ῴγανα και 


Τρι οξεί δι οτου Αρσενι κού 
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Μαομίπε ΤιαηςΙαΐθεα ΟΥ ἄοοοε 


Αβθοτίοἆ ΝαρίοςῬ 


τα σκέπασε µε περι σσάεροαρσενικά Καθώς τα Φγανασάτι ζαν, 
ἐναυγρόέρεε απὀαυτάτοοποί οσυλλέχθηκε και εξατµίστηκε. Η 
λευκή σκάΦηπου περίσσεψε ήταν ηΙ4 (ΔΠί8ΓεΙΙ8, µι α β ολογι κά 
συμπυκνωμένη ένωσηαρσενι κού .Αν και ήταν δυνατόνα 

ανι χευθεί τοαρσενι κὀόσε µι α αυτοµα απότι ς αρχες του 1800, 
εξακολουθεί ναξεφεύ γει κατάκαι ρού ς απότον ι ατροδι καστή. 
Αυτόσυμβαίνει συνήθως ἆαν έχουν χορηγηθεί µι κρὲς δόσεις 
για µι αχρονι κή περί οδο, η σποί α µπορεί να προσοµοι ὡὦσει αρκετές 
προοδευτι κες ασθένειες. Παραδάως, είναι δύ σκολονα 
ανιλνευθεί αρσενι κόσε ένα ὤνταν ὀόάομο. 


Ττοξίνη» Ηαρσίνη 

παίρνει ΠΗΓΗ- Αποσύ νθεσητρι οξει δίου του αρσενικού σε 
υ ψηλή θερµοκρασία. Χρησι µοποι είται επίσης σε ορι σµένες 
βι οµηχανι κές χ]μι κές δι εργασίες. 

ΜΟΡΦΗ Άχρωμοαέρι οµε έντονη οσµή σκῴδου. 

ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΩ. - Αποφύ γετε την ει σπνοή. 

ΔΟΕ ΟΛΟΙ Α- 300 ρρπι(µέρη αν ἀεκατομμύ ϱιο- ένα μέτρο 
συγκέντρωσης αερίου στον αέρα) προκαλεί θώατοσε 5 έως 10 
λεπτά α βαρύ τερες συγκεντρώσεις είναι πι ογρήγορες. 

ΣΥΜΠΩΜΑΤΑ- Πρωταυπώῴχει ένα ασαφές αίσθημα δυσφορίας, 
λι ποθυ µία, αἱ σθηµα καύ σου στοπράσωπο έντονος πον οκέφαλος 
και ναυτία, συνεχής έµετος, πνι γμά και έντονος πἀ,ος. Ο 
θώᾳατος οφείλεται σε κατάλι ψητου κεντρι κού νευρι κού 
συστήµατος. 

ΛΕΠΤΟΜΕ ΡΕΙ ΕΣ -Ηαρσίνηείναι ένα κοι νόπαραπραϊ 
πολλώ ν χημι κὠν βι οµηχανι ών. Τοαέρι ο θννἰςίτθ που 
χρησι µοποι ήθηκε στον Α' Παγκόσµι ο Πόλεμοήταν µι α µορρή 
αρσίνης. Τοτµήµα άτλων έχει µι αχξει ροβοµβ δα αερίου που παράει 
αρσίνη. Ηαρσίνηείναι στα καλύ τερατης ἆ αν χρησι µοποι είται 
σε κλει στούὐ ς χώρους µε μεγᾶη συγκέντρωση. Οθώατος απὀαυτό 
τοείδος έκθεσης είναι εξαι ρετι κἀγρήγορος καθώς τοαέριο 
κλείνει τοκεντρι κόνευρι κὀσύ στηµαμέσασε λίγα δευτερὀάλεπτα. 


ΠΗΓΗ- Εξάεται απὀδέρµατα δι αράιν ειδών 
βατράων της Νάι ας Αµερι κής και της Κεντρι κής Αµερι κής. 
ΜΟΡΦΗ- Καθαρά όρωµοι κρύ σταλλοι. Ακατέργαστο Λευκή σκάη. 


ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΟΩ - Απορύ γετε την περι ττή επαφή. 

ΔΟ ΟΛΦΙ ΑΚαθαρό- 0,2πια 1νΝ. Ακατέργαστο- 2 πο 1ν. 

Αβλαβές απὀτοστάµα, εκτά εώ υπῴχουν ἑλκηή υπῴχουν πληγές 
στοστάια. 

ΣΥΜΓΤΩΜΑΤΑ- Σιελώῴροια, συστολή του λαι μού , σπασμοί, 
παρᾶυσηκαι θώᾳατος. 

ΛΕΠΤΟΜΝΕ ΡΕΙ ΕΣ -α βατραχαοξίνες εἶναι ται σχυ)ρά 
δηλητήρι α στεροει δώ ν που εξάονται απότο δέρµα δι αφάων 
ειδών βατρόων (ΡῃγΙΙοραίες ἰθγηριἰἰς, Ρ. αωγοϊβεηἰα, Ρ. ϱἰςο[ού, 
ΓεπαΓγοβραίες ρωπη/[ἱο, κ.λπ.). Είναι τοπι οι σχ)ρὀζμ κὀδηλητήριο 
που είναι γνωστά καθως είναι σχεδώ δέκα φορές πι οθανατηφόρο 
απότην Τετροδοτοξίνη. Χρησι µοποι είται απόὀδι άρορες ινδι ὧικες 
φυλές ως δηλητήρι ογι α βέλη. Το δηλητήρι οεκκρίνεται απὀτον 
βἀάραχοά αν βρίσκεται υπόπί εσηθερµάητας ἠπάό)ου. 

1 νδι ὧοι έβαζαν στοξύ λοτον βἁάραχο:σε ένα ραβδί και τον 
κρατού σαν πἀὀ)ωαπόμι α φωτι ά Το δηλητήρι οθα σχηµάι ζε 
σταγονίδια, σαν χώτρες ι δρώτα, στοδέρµατου, τα οποία στη 
συνέχει αείτε ξύὐ νονταν και αποθηκεύ ονταν είτε κυλού σαν τα 
σηµείατων βελών τους µέσασε αυτἀ Ένας βἀάραχος λέγεται ἁι 
παρέχει αρκετόδηλητήρι ογι α έως και 50 βελάι ακυνηγι οὐ .Για 
κάτοι οάνωστολό/ο πι θανώς ηέλλει ψ]φυσι κού 


Μπατραχοτοξίνες 
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Μαομίπε Τιαηςδἰαἰεά ὈΥ ἄοοροιε 


Αβθοτίοά Ναςφίίος 
εχθροί, τα δείγµαταπου κρατού νται σε αι χαλωσία χΦουν σι γάσι γά ϐ) Τα δι αλύ µατα χλ ορµίου συνδυ ἄονται και εκχυλίζονται 
την τοξι κάητάτους µε την πῴοδοτου χρἀ/ου και οἱ απόγονοί τους τέσσερις φορές µε µι σού ς όκους ψυχρού υ δροχλωρι κού οξέος 0,1Ν 
µπορεί να µην παρουσι ἄουν καθάλου τοξι κάητα. Έχει παρατηρηθεί (Ης]) 


άι ένας βἀάραχος που υπέφερε απὀακραίοστρες πριν πεθώει 

ανέκτησε την πλήρηι σχύ του δηλητηρί ου του. Το δηλητήρι οπρέπει 

να εξαχθεί ἀσοοβάραχος είναι ζωντανά ή αµέσως µετάτοθώατο, 

καθως η δράητου ενζώ µου αρχζει νακαταστρέφει την τοξίνη.α 

1 άτωνες χρησι µοποι οὐ ν µι ατελ»ι κή τοποθέτησης φρύ νων σε ένα 

ηλεκτρι κόκλουβΐ γι ανα παρά/ουν τον πολύ τι µοαφροδι σι ακό«ι δρώτατου φρύ νου»τους. 
Λό/ωτης σπανι άητας των βατρόων και της πι θαν ὦς περι ορι σµένης 

προσφορά τους, αυτόθα πρέπει να δι ερευνηθεί. Ητοξι κάητα 


7) Αυτάτα ἅι να εκχ»λἰσµατα ρυθµί ζονται σε ϱΗ9-Ί0 
χρησι µοποι ὦ ντας υ δροξεί δι οτου αμμωνίου Ί.ΟΝ και εκχολίζονται 
τρεις φορές µε {ἰσοό/μκοχλωρορορµί ου. 

8) Τα εκχολίσµατα χλωροφορµί ου συν δυ άρνται͵, ξηραίνονται 
υπεράωθειι κού νατρίου Και συμπυκνώνονται υπόκενόμέχρι να 
στεγνώσουν. Τουπόλι µμµαθα είναι ακατέργαστο ἐναμείγµατρι ών 
περίπου δι αφορετι κών αλκαλοει δώ ν. Ηαπάδοσηθα εξαρτηθεί απότο 


ποι κίλλει αν ἆογα µε τοεί δος του βατρόου, µε τοπι οδηλητηρι ώδες είδος των βατρόων που χρησι µοποι οὐ νται . Σε µι α δοκι µή, 5000 
ναείναι ολαμπεράς κίτρινος "ΡΗγΙΙοραίεςίεγηρ[ἰ",που ζει σε µια ενήλι κες ΡΗγΙΙοραἴες ΔιΓοϊβεηίᾶ απέδωσαν 157 πο µι κκὠν 

µι κρή περι οχ κοντάστον ποταμόςαἰ]ᾶ στη δυτι κἠ Κολού µπι α. Είναι αλκαλοει δών , ενώ 750 ενήλι κες Ώεπαγοβραίος {ΓίςοΙοΓ απέδωσαν 80 
τουλόκ στον 20 φορές πι οτοξι κὀαπόσποι οδήποτε ἀλλοεί δος. ΠΙΟ. 


ΣΗΜΕΙ ΩΣΗ- Μια εξαιρετική αναφοράγι ατους βατρόους 
είναι τοτεύ χος Φεβρουαρίου 1983του σεἰεητίῖς ΑπιεΓίζ8η, το οποίο 
περι έχει το Φθρο "Ώαγί-Ροΐσοη ΓΓοςς", των) (ΠαΓί6ς5 ΝΝ. Μγθις και |οήη ΝΝ. 
ΓΦΙγ. Περι λαµβώει έγχρωμες πι νακίδες των βατράων και χῴτες που 
δείλνουν τα δι άρορα ενδι αι τήματάτους. 


Εκχύ λι σημπατραχοτοξίνης Ί)α 
βάραχοι θανατώ νονται µε αι θέρακαι ξεφλου δί ζονται προσεκτι κά 
χρησι µοποι ώ ντας λαβίδες και Ψαλίδι. Στη συνέχεια, τοδέρµα 
κάεται σε µι κράκοµµάι α και εµποτίζεται σε µεθανόλησε αναλογία 
500 πι ανά250 δέρματα βατρόρυ. 
2) Βᾶρυμε τη µεθανόληκαι τις φλού δες σε ένα µπλέντερκαι 
ανακατεύ ουμε σε υ ψηλή ταχύ τηταγι αδ λεπτά Δι ηθήστε τοδι ἂυμα 


και επαναλώβετε δύ οφορές µε φρέσκι αµεθανόλη. Πετάτετις 
φλού δες ἆαν τελει ὡσετε. 


38) Συμπυκνώστε τα εκχολἰσµατα μεθανόλης υπόκενόστους 
3036 έως άου αποκτήσουν τοένατρίτοτου αρχ κοὀ τους ό/κου. 
4) Ιύ ξτετοδι άυμα στους 53 6και αραι ώστε µετρεις φορές 
περι σσἀεροαπεσταγμένονερά Όλες οἱ επόµενες εξαγωγές θα 
γίνουν στους 5'ς. 

5) Εκχολίστε του δατι κόδι ἂυ μα µεθαν όλης τρεις φορές µείσους 
ό/κους χλωρορορµίου. Αυτόγίνεται µε ανακίνηση σε δι αχιρι στι κ 
χο η. 


Μπατραχοτοξίνες 
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Μαομίπε ΤΓαηςδιαἰεά Ὀγ ἄοοφσιε 


Αβφοτίοάἀ Ναρίΐος 
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ΠΗΓΗ - 6Πεππίεα | 5γηϊῃΠεςίς. 

ΜΟΡΦΗ- (6168 Γ υγρόα ννί Π ρωποεῃ { οᾶο ΓΙἰΚ 6 ΠγάΓοσςε η εΠἰογίάς. 
Πολύ πτητι κά 

ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΩ -Φυλάτε τοδοχκίοσφι χτόκαι κλει στόκαι 
αποφρύ γετε την επαφή µετους ατμούς. 

ΔΟ ΟΛαΙ1Ι Α- Τοαίτι οτης συγκέντρωσης δακρύ ρροι ας τήν στα 
μάι αήταν 0,01 8 πιο/λίτρο, 0,1 0 Πιο/! είναι µη αν εκτόμετάαπόλίγα 
λεπτάαπότην έκθεσησε 2,30 ΠΙΟ/Ι εἰναι θανατηρόα µετάαπόλίγα 
λεπτά 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ. - Ι ΔεΠΓΙΠΙαϊο Γ (188 Γ 05) - 5ενεΓ ϱ ἴθᾶγίπ ϱ απαά α 
Ριγπίπ αο[{Π66γες. 

ΛΕΠΤΟΜΝΕΡΕΙ ΕΣ -ΤοςπιοΓγἁαεείοπ είναι απὀτοαέρ οτου 
τσαγι οὐ που χρησι µοποι εἰίται στον Α' Παγκόσµι ο Πόλεμο Αν και 
εἶναι εξαι ρετι κάαποτελεσµατι κἀ έχει τάστηγι απολυµερι σµό 
(δι Φπαση αδρανή ουσι ὦν) στη µακροχρώι α αποθήκευση και 
πέφτει σε αχρηστία. Ηπροσθήκηενάς µι κρούὀ ποσοστού 
υ δροκι νώης (µι ακοι νή φωτογραφι κή χ]μι κή ουσία) µπορεί να 
βοηθήσει νατοαποτρέψει αυ τών τοκώετε αυτό θαπρέπει να είναι 
φρέσκοκαι ναπροετοι µώετε γι ανα αποτρέψετε τη δι άπαση. Ένας σιτἰ σος 
είναι εὖὐ κολος γιαναφτι άει έναυλικὀότάσοευρέως δι αθέσι µοθα , 
πρέπει να χρησι µοποι ἠσει αµαρτωλή τακτι κή και προγραµµατι σµάξνας 
μᾶας μᾶας που περι έχει κῴφκαοθα είναι αποτελεσµατι κάς και θα 
φιλτρῴει.Σ φραγίστε τομπουκᾶι τοοποί οθα σπάσει πολύ εὐ κολα 
για να µας οδηγήσει αυτότουλι κά ΑἰῑάεΠίη 08 ΠΓΘεΓᾶςκε Γ ννίῖ Πᾶ 
4εἰ8 Υ Πι5 Θα(τσι γῴοκαι γλίστρηµα α 


6ΠιοΓαςείοη 6 
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Μαομίπε ΤιαηδΙαΐθα Όγ αοοροε 


Αβφοτίοά. Ναφίίες 


πά ωαπότην ασφἀλεια, γι απαρόδει γµα) στομπουκὰι θα παρέχει 
χρὀ,οαπέδρασης κατάτι ς ενέργειες παρενόλησης. 


Παραγωγή χλωρακετάώνης 

1) Τοποθετήστε µι α φι ἄη παραγω/ής αερίου που περι έχει 100 
γραμμόι α υποχλωρι ὦ δους ασβεστί ου (ΗΤΗ) Συνδέστε τοσωλήνα 
αερίου σε έναν αερι στή που βρίσκεται στον πυθμένα µι ας 
φι ἀης 250 πι ακετόνης (βλ. σχέδι ο). 

2) Ξεκινήστε την προσθήκη ενάς µείγµατος µι σού µουρι ατι κού οξέος 
και µι σὀνερόστο δοχκί οαερί ου µε αργή ροή. Θαχρει αστού ν 
συνολι κά200 γραμμόι α απὀαυτότομείγµα οξέος .Τοκιτρι νοπρόσι νο 
αέρι οθα αρχίσει να δηµι ουργείται. Εώ όµ, µι αήπι α εφαρµογή 
θερμά ητας στη φι ἀη παραγωγής θαπρέπει νακώει ταπράµατα. 


3) Όταν έχει δηµι ου ργηθεί ὁιοτοαέρι ο ελέγξτε 
τοει δι κόβφος της ακετά ης µε ένα υ δράετρο. 
Αν δι αβᾶει τουλόᾳ στον Ί,Ίθτάε η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. 
Εά ὀκ, επαναλάετε τοβήµα παραγωγής αερί ου µε περί που το 1/4 
της ποσά ητας που χρησι µοποι ήθηκε προηγουμένως. Ελέγξτε ξανά 
µε του δράµετρο. 


ο -4 
εἳ 
δν 
83 
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ποηοπροαᾷ οπο]οοςαο[ 
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Αρβφοτίοά Ναςθίίος 
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ςΟΙςΠΙς ΙΝΕ 


ΠΗΓΗ - Εχίγαείθ α Ποπη πι ΑιζμΠι Π (Γοςι 5 Ποννε Γ (6 οἰε[ίσιι ΙΠπι 


Βυίµπηπα[ε) . Άλλες δι αθέσι µες απὀώτρες και χημικές 
εταιρείες. 

ΜΟΡΙ ΑΚΟΒΑΡΩ -399,43ΜΟΡΦΗ-Κίτρνη 

σκώη ᾧορφης . 

ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΟ -Αποφύ γετε την εἰ σπνοή, την κατάτοση ή την επαφή µε 
τοσκι. 

ΔΩ ΟΛΦΥΙ Α- Κατάτιοσηα-20Π10Ο. ΙΠίΓᾶνεποιις -2/ΠΠΟ. 

ΣΥΜΙΤΩΜΑΤΑ- Μετάαπόαρκετές ὦ ρες (κατάτοση) - δι ῴΦροι α 
κοι λι ακόᾶγος, έµετος. ναυτία 
Προκάεσε τον θώατοτου αναπνευ στήρατου και την παρᾶυ ση. Η 
ενδοφρλέβ α δάσηλει τουργεί πολύ πι ογρήγορα, προκαλώ ντας 
ξαφνι κὀθώατοχιρίς συµπτώ µατα. 

ΛΕΠΤΟΜΕ ΡΕΙ ΕΣ - (ςοἰεΠίείη θἰς8 Ρρἰ8µ { χρησι µοποι ήστε γι ατηθεραπεία 
της οὐρι κής αρθρἰτιδας. Θαείναι αποτελεσµατι κότο δηλητήρι ο 
του οποίου είναι τοξι κόγεγονάς και τογεγονά ἁι οἱ αυτομες 
θα δείξουν τοσύ µπτωµατης οξείας γαστρεντείτι δας. 
Ωστόσο αυτόδεν είναι µηανι χνεύ σι µο. 


Δεν εννοώ µάοάι οτίτλος είναι πι θανόνα αγνοηθεί. Εἴναι 


πολύ χρήσι μοτο]|ᾶςα ἄάΓ ἴ ροΐςοη, ει δι κἀάαν ηνι κοτίνη 

χρησι µοπαι είται ἀὰ53 Ρίπαςγ. Ηκολχ κίνηείναι µεγάλη γι α µι κρὀ 
δι αμέτρημα (. 22) σφαίρες, καθώς τοσυνηθι σµένοδεν θα 
κρατήσει αρκετόαπόπερι σσαερα λα δηλητήρι α. Δεν δι αλύ ω 
αργόγίη νε ρὀαλλάγρήγορα γίῃ αραι ώ νωκαι αι θανο! (ποτὀ. 
Τοαλκαλοει δές σχέδι οείναι κατάληλογι ατη συγκοµι δή 


Κολχ κίνηε 
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Μαομίπε ΤΓαηςδιαἰεά Ὀγ ἄοοφοιε 


Απεοτίοά Ναρος 


Φθι νοπωρι νάς Κράκος λίγοπρι ν την ανθαρορία, ἆάαν η 

περι εκτι κάητα σε αλκαλοει δή είναι στου ψηλἀάεροεπίπεδο Εώ 
δεν επιλέξετε την οδὀεξ6υξης, θατομµεταφέρει οποι οσδήποτε 
αξι οπρεπής οἱ κος προµήθει ας χηµι κὠν. Εἰχαιένα χ]µι κὀσπίτι 
που αρνήθηκε να µου πουλήσει κυανι ού χοκἀλι ο, αλλάδεν είχε 
κανένα πράβληµα να µου πουλήσει ὀλητην κολχ κίνηπου ήθελα 
(στα Φ30,00 τογραμμόιι ο). Ηκολχ κἰνηείναι τουλόᾳ στον 5 φορές 
πι οθανατηφῴα απότοκυώιο Είναι ένας αστείος κάσµος. 

Ηκολχ κἰνηέχι επί σης χρησι µοποι ηθεί απότην καλλι έργει αφαρμάω» 
για να προκαλέσει γενετι κἐς µεταλλάἄει ς στοφυτότης κΦναβης και 
ἐτσι να αυξήσει την ι σχὀ του. σπόροι απὀτα μεταλλαγμένα φυτά 
συλλέγονται και σπέρνονται γιανα αναπτυχθεί µι ανέακαι πι οι σχ)ρή 
καλλι έργει α. Ε ώ καπνι στεί µαρι χυ ὧα απότοαρχ κὀφυτό είναι πι θανά 
θαν ατηφόρα και, πράµατι, πι θανόνα συ μβού ν. Τουλάι στον δώ δεκα 
περι πτώσει ς δηλητηρί ασης απόκολχ κίνη απὀόαυτή την πηγή έχουν 
καταγραφεί. Ηθαν ατηφόῴα δἀσηείναι άνωστη αλλάσίγουρα είναι 
µι κράερη απότη δώητων 20 ΠΠΟ απότου στάµατος. Γι ανα χρησι µοποι ήσετε 
αυτήν την οδὀεπαγωγής, δι αλύ στε τη δάσηκολχ κίνης στην ελάι στη 
ποσά ητα αλκοόλ και στάτε την στοανοι χόάροενά τσι γῴφου. Πρέπει να 
δίνεται προσοχή ὡστε να αποφευχθεί οαποχαµατι σµάς ή η αλλαγή της 
εµφώι σης του τσι γῴου µε σποι ον δήποτε τράτο Είναι καλύ τερονα 
χρησι µοποι ήσετε µι αυποδερµι κή σύ ριγγα ἠ παρὀοι ασυσκευήγιανα 
τοποθετήσετε τη δη στοµέσοτου τσι γῴφου και ὁι στοάρο. Αυτό 
συμβαίνει επει δή οἱ πρωτες ει σπνοές συνήθως δεν ει σπνέονται. 

Μην τρυπάε τοτσι γαρόαρτο. 


ζοἰεῃ ἰείπε Παραγωγή 1) Το 


αποξηραµένοκαι αλεσµένοφυτι κόυλι κόδι ηθείται µε 80960 αι θαν όη 
για αρκετές ώρες. Φροντίστε νατοκώετε αυτόσε καλάαερι ζψεν οχώ ρο. 


2) Δι ηθήστε τοδι ἁυ µα στον δι ηθητή και ζστώετετο 
ἐναλουτρόνερού για µείωσητου άκου σε περίπου 20900. 


3) Προσθέστε λι ωμένοκερί (περίπου τοΊ/2του ό/κου) στοακάμη καυτό 


δι ἄυμα, αν ακατέψτε ζωηράκαι αφήστε τονακρυώσει. Αυτόαφαι ρεί 
λίπη και πίσσα. 


4) Φι λτρῴετε γι ανα αφαι ρέσετε τοκερί και προσθέστετρεις φορές 
κρὀ ονερά Ανακατεύ ουμε ζωηρά Αυτόθα αφαι ρέσει περι σσά ερηπίσσα. 
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5. Τουδατι κὀδι ἂυ µα δι ηθείται και προστίθεται σε δι αχαρι στι κή 


χοώημε ἰσηποσάητα χλλωροµορφρής. Ανακι νήστε γι α αρκετάλεπτά 


ϐ) Στραγγίστε τοκάωστρω µα(νερὀ και πετάᾶτετο 


7) Θερμώετε τοδι ἀυ µα χλωραρορµίου σε ζεστὀνερὀώστενα 
αφαι ρεθεί όλος οδι αλύ της. Κάετε αυτόσε καλάαερι ζΦιενοχωροκαθώς 


οἱ αναθυµι όεις του χλωραρορµίου είναι ναρκωτι κές. 
8) Δι αλύὐ ουμε τουπᾶει µµασε ὥστόοι νάτνευµα και ᾠφι λτρφου µε. 
9) Εξατµίστε τοαλκοόλσε ἐναλουτρόζστού νερού .Τώραέχεις 
κολχ. κί νη. 
ΕΦ θέλετε νακαθαρίσετε περαι τέρωτην κολχ. κίνη σας, δι αλύ στε 
την στην ελόι στηποσάητα ζεστού οξι κού αι θυλεστέρα. 
Κατάτην ψύ ξηηκολχ κίνηθακρυσταλλωθεί εκνέου απὀτον δι αλύ τη. 


Κολχ κίνη 


Μαομίπε ΤιαηςΙαΐθεα ΟΥ ἄοοοε 


Απφοτίοά Ναρίίος 


«ΟΝΙΝΕ 


ΠΗΓΗ - ΕχίΓαςί6 « {Γο πι Ροϊΐσοποι 5 Ηθππιίος Κ 


(εοπἰα πῃ πιᾶει|αἴ8ιΙΠη). 

ΜΟΡΦΗ- Λάδι (οἰογίες και υγρόμε ποπ μυρωδι ά 

ΜΟΡΙ ΑΚΟΒΑΡΩ -12722δΔΟ.ΟΛάΙ Α- 

0Οπιο(8έως 10 σταγώες). 

ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΩ. - Απορώ γετετην επα ετοσκι και την κατάτοσ 

δΥ ΜανΑΤα Αδυδαμία, ο υπνηλία ο νωτα ΟΠΗ - 
και ασφἀχ/δθί α ἆ αναπνοή, παρᾶλυ ση, 
Καταργήστε την παρᾶυσητου κεντρι κούὐ νευρι κοὐ συστήµατος. 


ΛΕΠΤΟΜΕ ΡΕΙ ΕΣ -Μι α ακατέργαστη απόσπαση απότοῄεπηος Κννᾶς 
χρήση απότην αρχαί α ελληνι κή γι ατην εκτέλεσητου εχθρού του κράους. 


Ηπερι γραφή του θανάου του Σωκρἀάη απότον Πλάωνα 
περι λαµβώει λεπτομέρειες σχετι κάµε τοσύ µπτωμα και την 
εξέλι ξη. Γνωρίστε τηγεύ σηκαι τηγεύ σητου χαμηλού βαθμού 
και χαρακτηρι στι κούὐ που θαπρέπει να είναι καλυμμένο. 

ΗΞ/ α Ιἰαο Γοί ριποεπ ἵ σρἰςγ{οοά ς 8Γ6 
ρες {γι α αυτά Η δηλητηρί αση είναι µια σχετι κἀπονεµένη 
δι αδι κασία, αλλάχρει ἄεται αρκετές ώρες και ησυνείδηση 
του θύ µατος και οβύης µέχρι τοτέλος. 


Παραγω/ή κωνίνης 1) 
Χον δράκοκκο φρέσκο}χον δρά(οκκοκαι αναµει γνύ εται για» 
λεπτάµε μίγμα 2 λίτρων χλωραρώρι ου και δι αλύ µατος 200506 
υδροξει δίου του νατρίου . 


(οπήπϱ 
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2) Φι λτρῴετε και πετάε τα στερεά 

3) Τοποθετήστε τουγρόσε ένα δι αχιρι στι κὀχινί, αφήστε τα στρωὠ µατα 
να δι αχιρι στού ν και τραβήξτε τοκά ωστρώ µα. 

Απορρί ψτε αυτά 

4) Προσθέστε 200 πι δι αλύ µατος υ δρολλωρι κού οξέος 2Ν στηστι βόα 
Χλωροφορµίου, ανακι νήστε καλάκαι εξατµίστε σε λουτρὀζεστού νερού. 
Φροντίστε ναέχετε επαρκή αερι σµά 

5) Παραμένει ένα ανοι χόπράσι νοδι ἂυ µατοοποί οδι ηθείται µέσω 
ενεργού Φὤθρακα ή κυτταρίτηγι ανα αφαι ρεθεί το 
πισσα. 

ϐ) Προσθέστε υ δροξείδι οτου νατρίου έως ἆάου τορΗ αυτού του 
δι αλύ µατος είναι βασι κὀ(9 ή περι σσάερο). 

7) Προσθέστε 200 πι χωροφώρμι οκαι ανακι νήστε καλά Δι αχιρίστε 
τα στρώ µατα στη δι αχιρι στι κή χοώη. Επαν αλάξτε την εκχύ λισηγια 
συνολι κἀπέντε μερίδες χλωροµορρής των 200 πη/και, στησυνέχεια, 
απορρί ψτε τοστρώὠ μα νερού. 

8) Συνδυόστε τα εκχολίσµατα χλωραρορµί ου και εξατµίστε τοδι ἂυ µα 
µέχρι να µην μυρίζει ἀλοχλωρορώμι ο Τοαποτέλεσμµα είναι ακατέργαστη 
κωνίνη. Μπορεί να μετατραπεί σε υ δροχλωρι κή µορφή περνώντας ξηρὀαέριο 
υ δροχλώ ρι οµέσωτου δι αλύ µατος αλλάαυτόσυνήθως δεν είναι απαραίτητο. 
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ποον ω ψεαλος 981 δις 


(αν σς Ες Σε2« εν απ ονῷ Ὁ ο 


αμ 


Μο) οφ, ρω. 


συ Όσολῷ 4 νο) 
ος ος ο θ4Φ Φ «Όσὲ ϱ08 αλ οΑ ος 
πως ος ο σπα); παρῃοι 
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ςΟΥΟΤΟΧΙΝ 


ΠΗΓΗ- Ε κχύ λι σµα απότην ξήρανσητων φρού των ζογοί!]ο 
θάμν ος (ΚαῑΛνίηςΚ ἰ Παπροἰα[ἰ8ΠΦ8), που αν απτύ σσεται αμαρτία ΝΔ 
Τέξας βφει αστοΜεξι κόκαι νάι αΚαλι φώνια. 

ΜΟΡΦΗ- Υ6ΙΙο νν Απποίρῃοις σκώη. 

ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΩΟ - Απορύ γετε την περιττή επαφή. 

ΔΟΟΛάΙ Α-Σεγραµµόφιο. 

ΣΥ ΜΠΤΩΜΑΤΑ- Μετάαπόπολλές µέρες ή εβδοµόες, υπώῴχουν 
αδυναμίες και δεν υπώῴχει συντονι σµάς 
Τα άρα, προχιρού ν σε πλήρη παρᾶυσηκαι θώᾳατο, 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙ ΕΣ -Τα μού ρα απότοκογι ἆ του λεωρορεί ου 
ήταν καλάγνωστάαπότηφυλήτω» ιθαγενών της] νδίαςγιανα 
προκαλέσουν παρἀᾶψίαρρνι κἠ δι Φῴκει απο περι λαµβώει µι ατόσο 
ευρεία μεταβλητή που θα ήταν δύ σκολονα υπολογίσει κανείς 
ποι αήταν ηαιτίατου θανάου. Ύστερα απόαρκετή ηµέραίλνη 
τοξικών ουσι ών απότοσύ στηµακαι τις αυτομες δεν θα 
αποκαλύ ψΨουν συγκεκρι µένες βλάες. Τοσύ µπτωµα και ηεξέλι ξη 
των ασθενει ὧν είναι αξι οσηµείωτα παράµοι α µε την αμυ άροπη 
πλευρι κή σκλήρυνση(νάσος του [οι ἀθῃγίο). 

α τοξίνες παράουν 8596 καθαρά Δεν µπορώ 
να καθαρί σωπεραι τέρωµε Χαιματογράρο αλλάαυτότογενέθλι ο 
είναι περι ττόγι αχρἠσηστοπεδίο 


Παραγωγή κογι οτοξί νης 1) Τρί ψτε 
και στεγνώστε τα μού ρα σἰπᾶ Ρἰεπάθ { µέχρι να γίνουν λεπτάκοκκοι και 
ναγίνουν σκόνη. 


(ογοίοχί η 
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2) Προσθέστε χλωρορώμµι οστη σκώημµε βητοέναπρος ένα, 
κατάβῴος, και ανακατέψτεγι αµίαώρασε υψηλή ταχύ τητα. 


3) Φι λτρῴφετε τη σκάηκαι επαναλάβτε τοβήµα 2 δύ οφορές ακάιησε 
υ ψηλή ταχύ τητα, χρησι µοποι ώ ντας φρἐσκολχλωρορώμµι ο. 

4) Συνδυ ώστε τα εκχυλίσµατα χλωραρορµί ου και θερµώετε σε 
υδατόλουτρομέχρι να συμπυκνωθού ν στο2090 περίπου του αρχ. κού 
τους ό/κου. Φροντίστε νατοκώετε αυτόσε καλάαερι ζάιενοχώ ρο͵ 


καθώς οἱ αναθυµι σεις του χλωραρορµίου είναι ναρκωτι κές. 


9) Προσθέστε αυτότοσυμπύ κνωµασε ἑνα µμπλέντερπου 
περι έχει περίπου 12 φορές περι σσἀεροεξώιο Ανακατεύ ου µε 


σε µέτρι αταχύ τηταγι αδ λεπτά 
ϐ) Ητοξίνηθακαταβυθι στεἰ ως θαµπή κίτρινη σκόνη. 
Δι ηθείται τοίζηµακαι επαναδι αλύ εται στηµι κρἀερηποσάητα 
χλωροφορμί ου. Επαν αλάετε τα βήματα 5 και 6. Κυανι οὐ χοκᾶι ο(ΚΕΝ). Κυανι οὐ χονάριο 
7) Φι λτρόι σµακαι ξηρή σκώη. (Να(Ν). Υδροκυώι ο(ΗΕΝ). 
ΠΗΓΗ- Προμµήθει αχηµι κὠν ή β οµηχανι κὠν πρα των. 
κι ακή σύ νθεση. Τα κυανί δι α χρησι µοποι οὐ νται ευρέως στη 
βι ομηχανία πλαστι κὠν γι ατην παραγω/ή υλι κὠ ν άτως τονάἀλον. 


ΜΟΡΦΗ- ΚΕΝ -λευκάκομµάι α ή κρύὀ σταλλα. ΝΔ{Ν -λευκή 
σκάώη. ΗΟΝ -πτητι κὀόρωμο υγρόµε οσµή πι κραμύ γδαλου. 


ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΩ. - Απορύ γετε την κατάτοση ήτην επαφή µε τοδέρµα. 
Μην ει σπνέετε ατμού ς, ει δι κἀαπόΗςνΝ. 

ΔΩ ΟΛΑΙ Α- ΚΟΕΝ ή ΝΔΕΝ - 3Δ00ΟπΙΚ. ΗΕΝ - 150 πιο. 

Συμπτώματα. Ναυτία, σι ελώροι α, πον οκέφαλας, γρήγορη 
και βαθι άαναπν οἡή, κατῴρευση, σπασµοί και θώατος. 
Ηταλχό τητα εξαρτά αι απότη δάση-οι µεγάλες δόσεις 
λει του ργού ν γρήγορα. Κατάτην κατάτοση, ηέναρξη εξαρτάαι απὀ 
τοπερι εχµενοτου στοµόρυ.Εώ είναι βασι κἀάΦειοτα 
συμπτώ µαταθα εµφανι στού ν πι ογρήγορα. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙ ΕΣ -Τακυανι οὐ χα, ως βασι κόσται χείο 
δολορά ων και συγγραφέων μυστηρίου, εἰναι στην 
πραγματι κά ητα υπερεκτι µηµένα ως επἰ τοπλείστον. Υπάρχουν 
πολλάδηλητήρι α που εἰναι πολύ πι οτοξι κἀαπόότι είναι -η 
ακονιτίνη,ηνι κοτίνηκαι ηκολχ κίνηείναι λίγα.Τοκυάώιο 
έχει έναι σχ),ρόὀπλεονέκτηµα έναντι των ἁλων, ωστάσο- ἆάαν 
χρησι µοποι είται σε µέτρι α µεγάλη δάση(άτως αναφέρεται παραπάώ) 


Κυανίδια 
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έχουν τροµερή ταχύ τητα ΚποεΚκαοννῃ. Μι α καλή αν απνοή Η6Ν προκαλεί 
σχεδώ στι γµι αίααπώλει ατων αι σθήσεων και θώατοσε 90 
δευτεράεπτα. Οταχύ τερος θώατος που έχει καταγραφεί για ΗΕΝ 


είναι 10 δευτερόλεπτα. ΤΟΚΕΝ και τοΝαᾶ(ςΝ προκαλού ν συνήθως 
θώατοσε λι γἀάεροαπόδ λεπτά Το(Ν παρεμβαίνει στοέν ὤμοπου 
επιτρέπει στα κύὐ τταρανα απορραρού ν οξυγάο, προκαλώ ντας στην 
πραγματι κάητα ασφυξίασε κυτταρι κὀεπίπεδο. Επίσης, παραλύ ει 

τα αναπνευστι κἀκέντρατου εγκεφάλου και συστέλλει τααι µαρόα 
αγγεία. Κατάτη δεκαετί ατου 1950, ηΚαΒ χρησι µοποι οὐ σε τουλόκ στον 
3 τύ πους προβολέων που παρέδι δαν µι α ομίχλη ΗΝ. Το άτλο 
προσοµοί ωσε καρδι ακή προσβολή, αλλάδεν ήταν 10096 µη ανι χνεύ σι µο. 
Λίγα άτλα είναι. ΟΒοςαδη δίΔςΠίηςΚΥ, ένας δολαρώ/ος της ΚάΒ που 
χρησι µοποί ησε τον προβολέα ΗΟΕΝ σε 2Φφάους,περι έγραψε τα 
αποτελέσμµατάτου ως εξής: "Ηεπί δρασητων δηλητηρι οδών ατμών 
είναι τέτοι απου οἱ αρτηρίες που τραροδοτού ν αἱμα στον εγκέφαλο 
παραλύ ουν σχεδώ αµέσως. Απουσία αίματος στον εγκέφαλο 

επιταχύ νει µι αφυσι ολογι κή παρᾶυσητου εγκεφἀου ή µι ακαρδι ακή 
προσβολή, ως αποτέλεσµατης οποίας τοθύ µα είναι κλινι κἀνεκρόμέσα 
σε 90 δευτερόλεπτα µετάτην ει σπνοή των δηλητηρι ὠδών ατμών οἱ 
αρτηρίες να επι στρέψουν στην κανονι κήτους κατάσταση, χωρίς να 
αφήνουν {χνητου φονι κούὐ παράοντα που προκᾶεσε την παράυση ή 
την καρδι ακή προσβολή». 


ΤάόσοοΓκέρι νγκ άσοκαι οΧί μλεραυτοκτάησαν δαγκώνοντας ένα 
εὐ θραυστογυἀι νοφι αλίδι ο δι αµέτρου 9 ΠΊΠΙ και µήκους 35 ΠΠΠΙ, 
που περι είχε Ί ες ΗΟΝ. Τα φι αλίδι απαρήχθησαν στοστρατάτεδο 
συγκέντρωσης 5βεῃςεηΠᾶιςεη υπότην αι γίδατων 55 και στεγάτηκαν 
σε µια µι κρή ορει χλκι νη κάµουλα κατασκευασμένη απὀ2 φυσίγγια. 
Κατάει ρωνι κὀτράτο το Η({Ν που χρησι µοποι ήθηκε συντέθηκε από 
έναν απότους κρατού µενους, έναν Εβραίογι ατρὀονόµατι ΙΚΓΑΠΙΕΓ. 
Μπορώ να σκεφτώ λίγες δουλει ἐς που θα έδιναν τόσηι καν οποί ηση. 


Τακυανί δι α παράονται αρκετάεύ κολα στοσπίτι ͵, αλλάέχουν την 
τάηνα αλλοι ὠνονται εώ δεν αποθηκεύ ονται σωστάσε αεροστεγή 


δοχεία. 


Παραγωγή κυανι οὐ χου νατρίου 
Αυτή ηδι αδι κασίαλειτουργεί εξίσου καλάγι ατην 
παραγω/ή κυανι οὐ χου καλίου αντι καθι στώντας απλώς 
τοανθρακι κὀνάρι οµε ανθρακι κὀκἀι ο Τοίδι οτοκυώιο 
παρασκευάτεται σε δύ οστό α. Ί) μετατροπή του 
ανθρακι κούὐ σε σι δηροκυανι οὐ χοκαι 2) µετατροπή του 
σι δηροκυανίου σε κυανίδι ο. Να φοράε πώτα γώτι ακαι γυαλι ά 
Βήμα πρώὠτο- Σι δηροκυανι οὐ χονάρι ο Χρησι µοποι οὐ νται τρία 
υλι κά 
ανθρακι κὀνάριο:. κοινή σῴΦαπλυσίματος, δι αθέσι µησε 
οποι οδήποτε σού περ µώῴκετ. Αλέστε σε σκώη 
στομπλέντερ. 
Κώῴβουνο- Πῴτε µπρι κέτες απὀτο σού περμώκετ. 
Τοποθετήστε πολλάσε µι α σακού λα απὀχοντρό 
ύ φασμα και τοποθετήστε τα πώ ωαπόπολλάστρω µατα 
εφημερίδας σε έναν πάκοήτσι µεντένιο 
πάωµα. Χτυπήστε τοδι Φλοέξωαπότην τσώταμµε ένασφυρΙ. 
Ησκά,η Φθρακαθα φι λτρφει µέσα απὀτοπανί και θα 
εναποτίθεται στην εφημερίδα. 
Οξείδι οσι δήρου (σι δήρου)» Πράκειται γι α απλή παλι άσκουρι ά 
Κώτε ἐναταξίδι στη χωματερή ή στην 
αποθήκη µε µι αλίµα και χφτι νοποτήρ.. Ξύ στετη σκουριά 
οποι ου δήποτε παλι ού αντι κει µένου απόσί δηροή χἈυβα. 


Παραγω/ή 1) 

Θερμώετε ένα χινευτήρι οσε πλήρη κάκι νηθερµάητα 
τοποθετώντας τοσε βάηκαι τοποθετώντας ένα φακόπροπανίου από 
κάω Ένας αρι θµάς αντι κει µένων µπορεί να χρησι µοποι ηθεί ως 
χωνευτήρι α, άτως ένα µι κρόµήκος χαλύ βδι νου σωλήνα µε καπά͵, ένα 
παλι ὀπερί βληµα φίλτρου λαδι οὐ ή ένα µι κρὀτηγώι απὀχυτοσί δηρο. 
Τοτελευταί οείναι προσωπι κή µου επι λογή. 

2) Ρίξτε 10 µέρη(κατάβφος) ανθρακι κὀ 10 µέρη κΦβουνοκαι 5 µέρη 
σκουρι άσε ἐνα βάἄοκαι ανακι νήστε καλάνααναμµει χθού ν. 


3) Χύ στετομείγµα στοχινευτήριο.Σύ ντοµαθααρχσει να 
κοκκι νίζει και να συγχινεύ εται͵, δηµι ου ργώ ντας µι κρού ς πίδακες 
µωβφλό/ας. Ανακατεύ ουµε µε έναπι ρού νι ή παράμοι οεργαλεί οµέχρι 
να σταματήσει η φλό/α. 
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4) Απενεργοποι ήστε τηφωτι άκαι αφήστε τοχινευτήρ ονα 8ΡΙΥ δεν θα πεθώει απὀαυτά Ακάπηκαι µι αυποθαν ατηφῴα δόση 
κρυώσει. Ρίξτε τοπερι εχἠενοσε περίπου δεκαπλώιι οζεστόνερό κυανίου εἶναι εξαι ρετι κάδυ σῴεστη. Οκαλύ τερος τράτος γι α 
και ανακατέψτε ζµηρά Δι ηθήστε µέσα απὀένα φίλτροκαφέ και να απορευχθεί αυτόείναι ναφτι όνετε πώτακυώιοσε καλά 


αερι ζεν οχώ ρο, 
πετἄᾶτετα στερεά τα σποἰα είναι ως επί τοπλεί στον µη απορρορηµένοσί δηρο. ... νο. 


5) Βρᾶρυμε τουγρόσε ἐνατηγώι στοµάι της κουάνας µέχρι να 
φύ γει τοπερι σσἀερονερά Τομεταφέρουμε σε σι δερένι οτηγώι και 
τοζεσταίνουµε µέχρι ναεξατµι στεί ὀοτονερά Ανακατέψτε µε µια 
µεταλλι κή σπά ουλαενώ αυτόσυμβαίνει γιαναλάετε µι α καλή 
ποι άητα σκάης σι δηροκυανι ού χο. 


Βήμα δεύ τερο- Παραγωγή κυανι δίου 

1) Θερμώετε τοχινευτήρι οσε πλήρη κάκι νηθερµάητα. 

2) Ρίξτε 8 µέρησι δηροκυανι οὐ χου και 3 µέρη ανθρακι κού σε ένα 
βάρκαι ανακι νήστε νααναμµει χθού ν. 

Β)Ρρίξτετις σκώες στοχι)ευτήριο Τοπερι εχἠενοθαλι ώσει και 
θα φουσκώσει. Μετάαπόλίγοθα χωρι στεί σε δύ οµέρη- στερεόκαι 
υγρά Όταν σταματήσει ηφυσαλίδα, ρίξτε τουγρόμµέρος σε µι αλεία, 
σκληρή επι φώεια, άτως έναν µαρμόι νοπά/κο Τοκυανίδι οθα 
στερεσποι ηθεί και θαπρέπει να δι ασπαστεί ὀσοείναι ακάια στό 
και να αποθηκευτεί σε αεροστεγές δοχείο. 


Σηµείωση- Καλόείναι να έχετε έτα μοαντίδοτοκυανίου σε 
περίπτωση που επηρεαστείτε απὀτις αναθυμιάσεις. Αυτάείναι το 
θειοθειι κὀνάριο µι ακοι νή φωτογραφι κἠ χηµι κἠ ουσία, και το 
νιτρώ δες αμύ λιο ένα φώμακογι ατην καρδι ά 
Τονιτρώὠ δες βουτύ λιοείναι δι αθέσι µοσε ορι σµένα καταστήματα 
"σεξ" ως αρωιµατι κόδωµατί οὐ και µπορεί να αντι καταστήσει το 
νιτρώ δες αμύ λιο Λίγες ὠρες πριν ξεκινήσετε την παραγω/ή του 
πραγματι κού κυανίου, πώῴτε µι α κάμουλα που περι έχει 500 πιο 
θειοθειι κού νατρίου. Είναι συγκριτι κάµητοξι κὀ αλλάμπορεί να 
προκαλέσει µια µι κρή περίοδο "ρε µατος αυγών". 

Αυτόοφείλεται στοάι τοαέρι ουδράώει οπου δηµι ο) ργείται 
στοστοµάι. Είναι λἰγοδυσώῴεστο αλλάόκ επικἰνδυνο Εώ 
αι σθώεστε άι εµφανίζετε τα συµπτώ µατατης δηλητηρί ασης 
απόκυ ὧι ο, σπάστε µι α αμπού λανι τρὠ δους αμυλίου και 
ει σπνεύ στετοπερι εχἰιενότης. Ἀτήστε ι ατρι κή βοήθεια. Τα 
παραπάωδεν σημαίνουν άι µε τα αντί δοτα µπορείτε να 
εισπνεύ σετε αναθυµι όεις ατι µώρητα, µώοάι 
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Παραγω/ή Υ δροκυανίου (ΗΕΝ) ΤΟΗΕΝ είναι ηπιο 

τοξι κή απὀτι ς δι άρορες ενώσεις κυανίου.Δυστυχως έχει και 
αυτότα δι κάτου ι δι αίτερα προβλήµατα. Τοπι οπραρανές απὀαυτά 
είναι ἀι εἰναι εξαι ρετι κάπτητι κόλό/[ωτου χαμηλού σημείου 
βρασμού του (793 Ε) 
Έναανοι χόδοχείοσε ένα {εστόδωµμάι οθα εξατµι στείἰ σε 
σύ ντομογχρονι κὀδι άστηµα, γεμίζοντας την περι οχ] µε θανατηφόῴους 
αναθυμι όεις. Τοάλοπράλημα είναι άι έχει την τάηνα 
αλλοι ὠνεται κατάτην αποθήκευση. Αυτόμπορεί να απορευχθεί µε 
την προσθήκη φωσφορι κού οξέος, σε αναλογία θ,5 ες αν ἀλίτροΗςΝ. 
Αυτόλειτουργεί ως σταθεροποι ητής. Βοηθάεπί σης να δι ατηρείται 
αποθηκευ µένοσε σκού ραγυάι να μπουκἀι ασε δροσερόµέρος. 
Μπορεί να θέλετε να φοράε µάσκα αερίου, ως πράσθετη προρύ λαξη 
ἁαν κώετε ΗΕΝ, αλλάπροει δοποι ἠστε άι µι αέκθεσησε ΗΝ θα 
απενεργοποι ήσει τοφίλτρο.Την επάιενη φοράπου θατο 
χρει αστείτε͵, δεν θαλειτουργήσει. Αυτά είναι ολό/ος γι ατον 
οποί οοι Σο ετι κοί πι στεύ εται άι εξακολουθού ν να έχουν 
κελύ φηΗΕΝ στοαπάεµάτους, παρόοπου δεν είναι πολύ αποτελεσμµατι κὀεκ 
περι οές. 


Παραγωγή (Συ μβουλευτείτε την ει κὀ/α) 
1) Τοποθετήστε 6 ουγγι ἐς κυανι ού χου νατρίου στην κανά α 


γαλονι ού . 


2) Προετοι µάστε 80 ουγγι ἐς υγρού μίγματος οξέος/νερού σε 


ένα ξεχωρι στόδοχείορίχνοντας προσεκτι κἀ25 ουγγι ἐς υγρού 
πυκνού θειικού οξέος σε 55 ουὐγγι ές υγρού απεσταγµένου 


Ῥοσμηῃ ΟγαπΠίάθ Ριοάυἵοη 


νερού . Προσθέστε τοοξύ αργάγι ανα απορύ γετε τοπιτσίλι σµα 
και αφήστε τομείγµα να βρώσει ). 

8) Ξεκινήστε ναρίλνετε τομείγµα οξέος στη σταγονοµετρι κἠ 
χοώη µε αργόσταθερόρυθµά Όταν ολοκληρωθεί ηπροσθήκη, συνδέστε 
τηχρώη. 

. ατμοί ΗΕΝ θα περάσουν στον συμπυκνωτή άτου θαγίνουν 
υγροί. Αυτότουγρόθαστάει στοψωχἀιενοδοχίοκαι θα 
στερεοποι ηθεί. ΤΟΗΕΝ έχει υψηλόσημεί οπήξης (1456). Όταν 
δηµι ου ργηθεί όλος οΗΕΝ, αφαι ρέστετηφι ἄη απὀότολουτρόπάου, 
σφραγίστε καλάκαι αφήστε τονα ζεσταθεί µέχρι ναγίνει ξανά 
υγρά Προσθέστε τον σταθεροποι ητή φωσφορι κούὐ οξέος και 
κλείστε ξανά 


μ.ο ος 
5. ο 


Κυανίδια 


Μαομίπε ΤιαηςΙαΐθεα ΟΥ ἄοοοε 


Απθοτίοά Ναφίῖος 


ΟΧΙ ». Χρησι µοποι ήστε δροσερά αλλάόι πολύ κρύ ονερόστο 
συμπυκνωτής. Λό/ωτου υψηλού σημείου πήξης του ΗΕΝ, η χρήση 
κρύ ου νερού µπορεί να προκαλέσει την κρυστἀλωσή του στον 
συμπυκνωτή. Αυτή ηδι αδι κασἰα είναι µι αβελτίωσησε σχέση 
µε την παλι ἀμέθοδοπου χρησι µοποι εί σι δηροκυανι οὐ χο καθώς 
Οδηγεί σε ένα πραϊ ἀ µεγαλύ τερης καθαράητας. Τοεµπορι κό 
ΗΕΝ παράεται επί του παρώτος µε αντί δραση αμμωνίας και 
αερίων μεθανίου σε έναν κλἰβανοτάου. Αν και εξαι ρετι κά 


φθηνόκαι αποτελεσµατι κὀ δεν είναι πολύ κατἀληλογι α παραγωγή 
µι κρής κλίμακας. 
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ωουρηροις (ΟΝ) 6ρκ/Ο υβδορήΗ 


ΜαοΠίπε Τιαηξιαϊεά Ὀγ ἄοοριθ 


Απφοτίοά Ναρος 
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ΡΙΝΊΕΤΗΥΙ.. 


0ΙΓΑΤΕ 


(ΦΟΜ 95) 


ΠΗΓΗ- 6Πεπιἰςᾶ | 5ιρΡρΙ Υ ποιςθ. 

ΜΟΡΦΗ- Λι παρό άρωµο υγρό ΒΡ Ί88ς. ΞΧΕΙ ΡΙ ΣΜΟ 

-Μεταφοράυγρού κουτι οὐ γαντι ὦν.Σε καµί απερίπτωση δεν 
πρέπει ναει σπνεύ σετετους ατμού ς ἠναέρθετε σε επαφή µε 
τοδέρµασας. Ηέκθεση είναι αρκετή γι ανα προκαλέσει 
ανεπαν ῴθωτη ζ]μι ά Αυτάτα πράµατα 
είναι πολύ άσχημα. 

ΔΟ. ΟΛάΙ Α- 100ρρπι(550Πιο/κυβ µέτρογια]0θέως15 
λεπτάέκθεσης. 

ΣΥ ΜΠΤΩΜΑΤΑ- Μετάαπόθ έως 24 ὠρες καθυστερημένη 
υπώχει δακρύ ρροι α, περί οδοκαύ σης του ι γµορεί ου και ; 
πνευ µονι κὀοί δηµα (πρήξι µοτης καρδι «), βρογΧ τι δας του λαι μού 
εγκεφαλι κόοί δηµα υ πν ηλί α και προσωρι νή τύ φλωση. Σ οβαρή 
βλη στους πνεύ µονες, στους νεφρούς, στοζωντανόκαι στο 
αντι νευρι κὀσύ στηµα. 

ΛΕΠΤΟΝΕΡΕΙ ΕΣ ΟΡΜΕΕείναι ένας ακραίος θανάσι µος 
και ένας εσωτερι κά χηµι κά. παράοντας που λαµβνεται υπάμη 
γιαεµά. Η αρχή της συχνής έκθεσης δεν 
προκαλεί κανένα σύ µπτωµα µέχρι ναπεράσει ηκαθυ στέρηση της 
περι όρου. Αυτή ηι δέα είναι για περι ποίηση που περι κλείει 
τον χὠ ροπου δι αθέτει χώ ρογι α αυτοκίνητοκαι εσωτερι κά 
Απλάο ό/κος του στόρυ είναι κυβ κἀμέτρα και διπλάσι οαυτό 
τοποσόείναι σίγουρο. Γι απαρέρει γµα, κανονι κὀμέγεθος « 
αυτοκίνητοκαι έχει εσωτερι κὀό/κοπερίπου πέντε κυβ κών 
µέτρων. Επομένως πέντε γραμµάι αθα δ 


41 Ρἱπιείηγ | δι//αἴ ϱ 


Μαοῄίπε Τιαηςιαϊεα Ὀγ ἄοορίε 


Αρβφοτίοά Ναφίΐος 


να χρησι µοποι ηθεί. Τοκαλύ τεροσηµείοθα ήταν µέσα ή κοντάστο 

σύ στηµα θέρµανσης, καθώς ηθερµάητα θα βοηθού σετην εξάµιση.Εώ 
ὀμ, απλώς ᾳξτε τοκἀωαπότομπροστι νόκὄι σµα. ΟΧει µώ νας θα ήταν 
η καλύ τερη εποχή γι α να χρησι µοποι ήσετε τοΏΜ5, καθώς τα παράθυρα 
είναι συνήθως κλει στά επιτρέποντας τη µέγι στη συγκέντρωση 

ατμού .Αυτόι σχύ ει επίσης γιατους περι σσάερους ἆλους παράοντες 
ΟΝΝ ἁ αν χρησι µσποι οὐ νται σε κλει στού ς χώρους. 
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ΟΙΝΙΕΤΗΥΊ. 


5δυΙΕΓΟΧΙΡΕ 


(ΌΜΟΟ) 


ΠΗΓΗ- Προμήθει α χηµι κὠν, προµήθει α κτηνι άρων, 
ορι σµένα καταστήματα υγι ει νής δι ατροφής. 

ΜΟΡΦΗ- Δι αυγές υγρόµε σύ σταση ελαφρού φυτι κού ελαίου. 
Ελαφράοσμµή και γεύ ση σκώῴδου ή ξι νό/αλου (Ηαντίληψηποι κίλλει 
ανάλογα µε τα ά οµα). 

ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΩ -Δεν απαιτείται ειδικά χερι σµά ἁάαν είναι σε 
καθαρή µορρή. Προστατέψτε απὀτοπάωµα και τη µόυνση. 


ΔΟ ΟΛΦΙ Α- Μεταβλητή (Δείτε λεπτοµέρει ες). 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ- Μεταβλητή (Δείτε λεπτομέρει ες). 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙ ΕΣ -ΤΟΡΜΡΟ είναι ένας κοι νάς δι αλύ της που 
προέρχεται απὀξυλοπολτά Είναι µοναδι κὀμεταξύ τω) στοι χείω» αυτού 
του β βλίου καθώς είναι ουσι αστι κάµητοξι κὀαπόμάοτου. Ηαξίατου 
έγκειται στογεγονάς άι είναι ένας εξαι ρετι κάλεπτάς παρά/οντας 
ενδοδερµι κής διείσδυσης και φορέας. Δι αποτί ζεται απὀτο όθι κτο 
δέρµα µέσασε λίγαλεπτά λαμβώοντας ότι αναµι γνύ εται στην 
κυ κλοφορί ατου αίματος και δεν αφήνει εξωτερι κἀσηµέδι α. Οροθµά 
απορράρησης ποι κίλλει αν ἆογα µε την τοξίνη µε την οποί α αναμι γνύ εται 
και την κατάτασητου δέρµατος. 

Γι απαρόδει γµα, ταχέρι αενάς συνηθι σµένου στη σκληρή σωµατι κή 
εργασία θα ήταν πι οανθεκτι κἀαπόὀαυτάενάς που σπρώχνει χαρτί στο 
γραφεί οκώε µέρα. Απόμώοτου είναι ένα αναλγητι κόκαι 

αντι φλεγμονώ δες φῴμακο που λειτουργεί | δι αίτερα καλάγι ατην 
αρθρίτι δα και τα δι αστρέµµατατων μυών. 

Σε συνδυασµόµε ἄλα φῴμακα ή χηµι κες ουσίες µπορεί ναενι σχύ σει ή 


45 Δι μεθυλοσουλφοᾷ διο 


Μαομίπε ΤιαηςΙαΐθεα ΟΥ ἄοοοε 


Απφοτίοἀ Ναφίίος 


μει ὦνουν την επί δρασήτους, αν ἂογα µε τοφώµακο. α οργανορωσφορι κές 
ενώσεις ἁτως τα εντοµοκτάακαι τανευρι κάαέρι α, γι απαρόδει γµα, 
παρουσι ἄρυν εξαπλόσι α αὐ ξηση στην τοξι κάητα άαν αναµι γνύ ονται µε 
ΒΜΣΟ. 

Ηρι κίνησε συνδυασµόµε ΡΜ5Ο θαήταν ένα εξαι ρετι κὀόάτλο τάσο 
δι ακριτι κὀάσοκαι θανατηφώῴο. Τοπράβληµα είναι άι ηρι κίνη δεν δι αλύ εται 
σωστάστοβΜ5Ο. Κάτοι αεπιτυχα έχει επιτευχθεί µε τηρι κίνη δι αλυµένη 
σε έναελαφρως ἄι νοδι ἀυμα(ρΗ4)και στησυνέχει ααναµεµει γµένη µε 
ΡΜΕ5Ο, αλλάαπαιτείται περαι τέρωπει ραµατι σµά». Γι α κάτοι ολό/οπου δεν 
είναι ακἀιηξεκάαρα κατανοητά», τοθ09θΓΏΜ5Ο και το/1090νερὀλειτουργούν 
καλύ τερα ως παράοντας φορέας απὀτο 10096 ΡΜΡΟ. Στην πραγματι κάητα, 
συγκεντρώσεις τἀσοχαμµηλές ἀσο7090θαλειτουργήσουν σχεδώ εξίσου καλά 
μετοθ090, 


Για να χρησι µοποι ήσετε τοΏΜ5Ο ως δηλητήριο 

επαφής Τοποθετήστε µι αμετρηµένη δάσητης τοξίνης σε ένα 
δοκι µαστι κὀσωλήνα και προσθέστε αργάΏΜ5Ο σταγώα-σταγόνα, µε 
ανάδευση, µέχρι να δι αλυθεί όλη ητοξίνη. Αυτή η µονάδα είναι η πλήρης 
δάσησας. Όποτε είναι δυνατά, χρησι µοποι ήστε δι πλάσι αποσάητα 
τοξινών όσηχρει ἄεται. 

Αυτή ηλύ ση µπορεί ναβαφτεί σε µι απερι οχή που θα αγγίξει το 
θέµα, άτως ένα πὀμολοπῴτας ή ένα κά σµα καρέκλας.Σε µι ακατάσταση 
πλήθους, θα μπορού σε να ψεκαστεί στοπί σωµέρος του πουκαµί σου ή 
του παντελονι οὐ του. τοι αδήποτε προσπάόει ανατοσκουπίσετε θα 
χρησι μεύ σει µά,οστην αὐ ξησητου ρυθμού απορράρησής του. Τυχ 
τυχαία δι αρροή θα πρέπει να καθαρί ται γρήγορα, χρησι µοποι ώὠ ντας 
στυπόαρτο ή απορροφητι κὀχαρτί. Μην τρίβετε την περι οχ/. 

Τα δηλητήρι α επαφής λει του ργού ν καλύ τερα άαν έρχονται σε επαφή µε 
σχετι κάαπαλά άσπλασµα δέρµα. Λαμβώεται απὀτοστάια, αυξώει την 
ταχύ τητα απορράρησης µέσωτου βλεννογόου του στοµόρυ. 


Απαιτείται µεγάλη προσοχή ἆά αν χρησι µοποι είτε δηλητήρι αεπαφής. Δεν 


δι ακρἰνουν τη δι αφοράμεταξύ του δέρµατά σας ήτου στόρυ. Το 
αποτέλεσµα είναι τοί δι ο. 
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ΕΕΝΤΑΝΥΙ. 


ΑΝΑΛ(ΓΑ- 3-ΜείΗγΙ Εεηίαογ!. πολλάάλα ΠΗΓΗ 

-ΕΧ, χηµι κή σύ νθεση. Ελεγχάιενη υπο- 
στάση. 

ΜΟΡΦΗ- Λευκή κρυ σταλλι κή σκώη. (ΜΝΝ-336,46) 

ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΟ - Απορύ γετε την ει σπνοή ή την κατάτοσηι των. Πρώην- 
εξαι ρετι κἀχαµηλή τοξι κή δόση. 

ΔΩ ΟΛΙ Α- Έναχ.λι οστό/ραµµα. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ- Λι ποθυµία και γρήγορος θώᾳατος. 

ΛΕΠΤΟΝΕΡΕΙ ΕΣ -Ηφαι ντανύ ληείναι ένας ενδορλέβ ος αναι σθητι κά 
παρά/οντας που χρησι µοποι εἰται στηχει ρουργι κή. Παράει ταίδια 
αποτελέσµατα µε τα ἱρίαϊες αλλάσε πολύ χαµηλάερη δόση. Αυτόσυνήθως δεν 
υπερβαίνει τα 200 µι κρογραμμφι ατοµέγι στο Είναι τόσογρήγοροπου 
υπόῴχουν περι πτώσεις εξαρτηµένων που δεν πρόλαβαν ναβγάουν τηβελώα 
απότα χέρι ατους πριν πεθώουν, [σε µία περίπτωση, τοθύ µα αν ακαλύ φθηκε 
απότην αστυνομία να στέκεται δίπλα στοφορτηγότου, ακουµπι σµένο 
στην πάτα. Είχε πεθώει γι ααρκετές ώρες. Έναχ.λι οστό/ραμµα είναι αρκετό 
περι σσάερογι ανα προκαλέσει γρήγοροθώατοάαν χορηγείται ενδορλεβίως . 
Μερι κἀαπότα αν ἄογα του ΓεηίβηγΙ (φῴμακα παράµοι ας Χ]μι κής δοµής και 
δράσης) είναι ακάµηπι οι σχ,ρἀαπόαυτά Σἰγουραένα «Επικίνδυνο 
Ναρκωτι κὀ. Δι ατίθεται στοεµπάρ οµε την εµπορι κή ον οµασί α «5ιβΙΙπΙ8Ζθ6» 
σε αμπού λες συγκέντρωσης 50 µι κρογραμµαρί ω) ανάχ.λι οστόλι τρο. 


Ηφαι ντανύ ληκαι τα αν ἀογάτης παράονται σε εργαστήρι ακλαντς 
και πωλού νται στοδρῴοως συνθετι κά 


Φεντανύ 
45 ο 


Μαομίπε ΤΓαης5ιαἰεά ὈΥ ἄοοροιε 


Αβφοτιοά Ναφίάος 


ηρωα νη. Μπορεί να είναι δυνατόνατοαποκτήσετε απὀαυτήν την 
πηγή, αλλάσε υψηλήτι µή - πωλείται γι α περί που 5.000 δολώῴι ατο 
γραμμόφι ο. Ε ώ βρείτε έναν τέτοι οχῃµι κὀ µπορεί να αποδει χθεί 

χρήσι µος στην παραγωγή ἁλων απαραίτητων ενώ σεων», εώ προσεγγι στεί 
σωστά Όταν παρασκευ άτξτε ή χρησι µοποι είτε φεντανύ λες, είναι 
σηµαντι κὀνα έχετε κατάνου άι πράκειται γι αελεγχµενες ουσίες. 
(. περι σσάερες κανονι κές τοξικές ουσίες δεν είναι παρῶομονα 
παρασκευ ἄρονται ή νακατέλχονται. Ηι στορα σας άι τοχρει ἄεστε 
µόνογι ανα σκοτώσετε Κάτοι ον και δεν εἰστε παρώομος 
κατασκευαστής ναρκωτι κὠν δεν θαεντυπωσι ώει τις αρχές. 

Λάετε επίσης υπάμηάι µι α δόση µεγέθους ενός ή δύ οκάκκων αλατι οὐ 
είναι αρκετή για την ΟΡ, επομένως απαιτείται εξαι ρετι κή προσοχή 
στοχει ρ σµά 


Παραγω/ή φενταν ύ λης 1) 
Παρασκευάστε 2 δι αλύ µατα ως εξής -(Α) Δι αλύ στε 5 µέρη Ν.-(4- 
πι περι δυλ) προπι ονανι λι δίου, 6,85 µέρη ανθρακι κού νατρίου, 
0,05 µέρηι ωδι ού χου καλίου σε 120 µέρη εξανίου. (Β) Δι αλύ στε 3,8 
µέρη Β-φαι νυλαι θυλολλωρι δίου σε 24 µέρη 4-μεθυλ-2- πεντανόνης. 


2) Τοποθετήστε τοδι ἂυμαλβσε φι ἄημε 3λαι μού ς εξοπλι σµένη 
µε σταγον άετρο, µηχανι κόαν αδευτήρα και κεφαλή αν αρροής. 
Ενεργοπαι ήστε τον αναδευτήρα και προσθέστε τοδι ὀυμα Βαργά 
στά δην µέχρι να προστεθού ν όλ. Συνδέστε τολαι µότου 
σταγονέµετρου, ενεργοποι ήστε τον θερµαντι κόμαν δύ ακαι αναρροή 
για 27 ὠρες, µε συνεχή ανάδευση. 

3) Φι λτρῴφουµμε τομείγµα ἀσοείναι ζεστόκαι εξατµί ζου µε 
υγρόσε ατμόλουτρο. 

4) Παραμένει ένα ελαι ὦ δες υπόλει µµα τοοποί οδι αλύ εται σε 

160 µέρη δι ι σοπροπυλαι θέρα και δι ηθείται αρκετές φορές µέχρι να 
γίνει δι αυγές. 


5)Συμπυκνώστε αυτότοδι ἂυμα σε ὁ/[κοπερίπου 70µερων. 


ϐ) Ηύ ἔτε τουγρόγι απερίπου δύ οώρες σε θερµοκρασία 
περίπου Ο.6γιανα δώσει τη φεντανύ λη. 
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Ηοπιςθ-Β/{6νν ΝθΘ/νθ (ας, Π/ΓΗΗΝΑα - 
Συνδυασµά υλι κὠν που δι ατίθενται στοεµπόιο 


ΜΟΡΦΗ- Υ γρὀ µεταβλητόχρώ µακαι συνοχή (Δείτε λεπτοµέρει ες). 


ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΟ - Απορύ γετε κάε επαφή µε τοδέρµαή την ει σπνοή 
ατμών. 

ΔΟ ΟΛάΙ Α- Μεταβλητή (Βλέπε δι άραμµα). 

ΣΥ ΜΠΙΩΜΑΤΑ- Εντοπίστετις κῴφες των µατι ών, θαµπή 
όαση, καταρροή, σφἰξιµοστοστήθος, ναυτία, σπασµοί, κὠ µα 
και αναπνευστι κή ανεπώκει α. 

ΛΕΠΤΟΝΕ ΡΕΙ ΕΣ -Τα συμβατι κάνευρι κἀαέρι α άτως τοδαΓίπ ήτο 
ΥΧείναι ιδι αίτερα πολύ τι µαλό/ωτης υ ψηλής τοξι κἀητάς τους και 
της γρήγορης δράσης τους. Ωστόσο ηεπι θυµίατους µει ὠνεται από 
τη συγκριτι κἠ δυσκολία παραγω/ής. ΤΟΗΝΑ είναι ένα αποδεκτό 
υποκατάτατοστις περι σσάερες περι πτώσεις.Δεν είναι, αυστηρά 
ένα αέρι ο αλλάμἀᾶλον ένα αεροζὀλ και τοπι κὀδηλητήρι οπαράµοι οµετο 
Υκαπόαυτέςτις απάµεις. Είναι απλόστην παρασκευήτου, απαιτεί 
µόνοτην ανάει ξητου δραστι κού συστατι κού (ορ σµένα εντοµοκτάα) 
µε ΡΜ5Οσε ίσες ποσάητες. Ταπερι σσάερα απότα πραὶ Φταπου) 
αναφέρονται είναι εµπορι κάδι αθἑσι µοι παράοντες αηίΙεΠοΙἰΠθςίθΓ8.56, 
πολύ παρόµα οἱ µετανευρι κἀαέρι α στη δοµή και τηλειτουργίατους. 


καθαρές µορρές αυτών τω) παραγάτων χρησι µοποι οὐ νται στη 
σύ νθεσηδι αφάων εντοµοκτάων. Επομένως αυτόεί ναι 


Αέ 
47 ο» 


Μαομίπε ΤΓαηςδιαἰεά Ὀγ ἄοοφσιε 


Αρβθοτιοά Ναβος 


τοκαλύ τεροµέρος γι ανατα αποκτήσετε. Δι ατίθενται αραι ά 

δι αλύ µατα σε επίπεδολι ανι κής, αλλάείναι λι γάεροεπι θυµητά 
λό/ωτων αυξημένων απαι τού µενων δάσεων. Να είστε προσεκτι κοί 
στοχειρι σµόπου θα κώατε µε οποι οδήποτε δηλητήρι οεπαφής. 

Μην παραπλανηθείτε και σκεφτείτε άι επει δή ταγρησι µοπα είτε 
είναι τἀσοεύ κολοναταφτι ἄετε που µπορεί ναείστε απράόεκτοι 
ή απρώεκτα μαᾶ τους. Τίποτα δεν απέχει περι σσἀ εεροαπότην 
αλήθει α. Είναι πολύ κοντάστα συµβατι κάνευρι κἀαέρ ασε 

τοξι κάητα. Στην πραγματι κάητα,θασυνι στούὐ σα να µην 

φτι ὀνονται μεχβι ναχρει αστείἰ. Αυτὀβοηθάστην αν ακού φι σητου 
προβλήματος αποθήκευσης. 


Νευρι κὀαέρι.ογι ατοσπίτι 
Δι άραμµατοξι κάητας / Δοσολογίας 


Όλες οι καταχωρίσεις αφορού ν τοξίνες που έχουν ήδη αναμει χθεί 
µε ΡΜΣ5Ο σε αναλογία 50/50. δόσεις εκφρᾶονται σε Χ.λι οστό/ραµµα 
δι αλύ µατος αν ἀκιλόσωματι κού βφους (Πιο/Κκο) γι ατοπι κή 
εφαρµογή. Όλες οι καταχωρίσεις εἰναι εµπορι κές ονομασίες. 


Τοξίνη πιο/κα 
ΕεηςμἱρΠοίΠίοη 0,8 
ΜΙἰρΒ{οχ.Ιςορεςίοχ 1.2 
ΓἱΠιΘ6ΓΟΧ 0,4-0,8 
ΡΠοΓαἴς.ΤΠΙπιαϊ 0,5 
ΤΕΡΡ 0.4 
1.0 


5ΥΣΙΟΧ, Γ6ιπθδίοη 
Τερμπού φος, Μετρ 
Σηµείωση- ΤΟΤΕΡΡ αποσυντίθεται σε περίπου 6 ώρες σε υγρό 


περι βλλον. Τα υπόλοι παθα παραμείνουν σταθεράγι απερίπου µία 
εβδομάδα έως ἐναμήνα, αν ἄογα µετι ς και ρ κἐς συνθήκες. 


Τοξίνη- Αέρι οΜουστώδας. Δι χλωροαι θυλοσουλφί δη, Η, 

ΠΗΓΗ - Χημι κή σύ νθεση. 

ΜΟΡΦΗ- Δι αφανές κεχρι μπαρένι οελαι ὦδες υγρά Ημυρωδι ά 
θυμίζει χρἐνοή μου στώῷδα (εξ ου και το Φομο). 

Στερεοποι εἰται στους 146. (ΜΙΝ-159.08). 

ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΩ. - Απορύ γετε κὤε επαφή µε υγρὀήτους ατμούς 
του. Απαιτείται µι α καλή στρατι ωτι κή µάσκα αερίου και στολή 
απολύ µανσης. Ε ὥ δι ατηρείται κρὀ ο εἶναι αρκετάασφαλές για 
µεταφορά αλλάεώ είναι ζεστό οι ατμοί μπορού ν να δι απερόσουν τα 
ελαστι κάστεγανοποι ητι κάστα δοχεία. Αυτή ηι δι άητα καθι στά 
πολύ δύ σκολητην ασφαλή αποθήκευση. 

ΔΟ ΟΛάΙ Α-0,15 πιο ανάλἰτροείναι θανατηφόα σε 10 λεπτά 
έκθεσης και 0,07 πια ανάλίτροσε 30 λεπτάέκθεσης. Συγκεντρωσεις 
τόσοχαµηλές ἀσοο.ΟΟΙπΙΟ ανάλίτροσε 1 ὠραέκθεσης θαεπιτεθού ν 
σταμάια. 

ΣΥ ΜΠΩΜΑΤΑ- Μετάαπό8 έως 6 ώρες, φλεγμονή των µατι ών, 
δέρµα µε φουσκάᾶες ή έλκος, φλεγμονή στη μύ τη,τολαι µόκαι τους 
πνεύ µονες. Προσωρινή τύ φλωσηπου µπορεί να δι αρκέσει για 
εβδοµώες. α φουσκᾶες επο)λώνονται πολύ αργά 

ΛΕΠΤΙΟΜΕΡΕΙ ΕΣ -Τοαέρι ομουστώδας (Η είναι ένας απότους 
παλαι άερους παράοντες χημι κού πολέμου. Γνωστά ως «Βασιλι 
των Πολεμι κὠν Αερίων», ήταν υπεύ θυνος γι ατο2δὀθτων 
συνολι κὠν απωλει ὦν στον Α' Παγκόσµι ο/Πόλεµο Αν και δεν είναι 
υπερβολι κάθαν ατηφῴο(µέσος ῴος θνησι µάητας 296) εκτά εώ 
είναι σει σχορή συγκέντρωση ή µακροχρώι α έκθεση, είναι 
αξεπέραστογι α ῴνησηπερι οχής και θα προκαλέσει µεγάὰο αρι θµό 
θυµάω». Τα συμπτώ µατα εμφανίζονται σε χαμηλές συγκεντρωσεις 
και µπορεί να παραμείνει ενεργόγι α αρκετές εβδοµόρεες στο 
ύ παι θρο.Ταξι νοµείται ὡς «επί µονος» παράοντας. 

ΤΟΗ είναι αρκετάασφαλές γι α χρήση εώ δι ατηρείται κρύ ο, αλλά 
οτι δήποτε έρχεται σε επαφή µε τουγρὀήτους ατμού ς του πρέπει 
ναπλένεται καλάµε δι ἁυ μα λλωρίνης. ΤοΗ µπορεί να παρασκευαστεί 
µε δύ οτράτους - µε προσθήκη υ δρολλωρι κού οξέος στηθει οδι γλυκόλη 
ή µε δι οέτευσηαερίου αι θυλενίου µέσωυγρού δι χλωρι ού χου 
θεί ου (δι αδι κασί α ! ονἰηςίαἰπ). Αυτότοτελευταίοείναι η δι αδροµή 
που θα ακολουθήσουμε. Ενώ µι α απλή δι αδι κασία, ηπαρασκευή 
του Ηείναι εξαι ρετι κάεπι κἱνδυνηλό/ωτης φύ σης του θείου 


Αέρια 


Μαομίπε ΤιαηςΙαΐθεα ΟΥ ἄοοοε 


Αβθοτίοά Ναρίος 


χρησι µοποι οὐ µενοδι λλωρί δι οκαι τοολοκληρωμέν οπροϊ Φ. ΤΟΗ που 
παράγεται µε τη δι αδι κασί α | ανἰηςίδἰη περι έχει περί που 30906 
ακαθαρσίες, αλλάαυτές έχουν αποδει χθεί άι δεν έχουν καµία συνέπεια 
στη χρήσητου στοπεδίο Θαπαράει αέρι αστην αποθήκευση που µπορεί 
να δηµι ο0ργήσουν πιέσεις και ναπροκαλέσουν εκρήξεις εώ δεν 
εξαερι στεί σωστά Αυτάθαπρέπει να δι οετεύ ονται µέσωενά 

δι αλύ µατος χλωρί νης γι α να απολυ μανθού ν. ΤΟΗ µπορεί να καταστραφεί 
προσθέτοντας τουγρόσε περίπου πέντε φορές τον ό/κοτου δι αλύ µατος 
λευκαντι κού . Μετάαπόβ0 λεπτάµπορεί να απορρι φθεί µε ασφάλεια. 


Τάσοτοαι θυλένι οόσοκαι τοδι λλωρι οὐ λοθείοδι ατίθενται στο 
εµπόέρι ο Ε Φ μπορού ν ναληφθού ν απὀαυτήν την πηγή, µπορείτε να 
καταργήσετε τα βήματα Ακαι Βκαι νατα συνδυάσετε άτως καλύ πτεται 
στοβήµαξἕ. 


Παρασκευή αερίου µου στώδας (Η) 
Βήμα Α- Παρασκευή δι χλωρι ού χου θείου. 

1) Τοποθετήστε 100 γραμμόι ακονι οποι ηµένου θείου σε µι αβραστή 
φι ἄητων 500 πι. 

2) Ἔσταίνουμε τηφι ἄησε ελαι ὀουτρομέχρ ναλι ώσει τοθείο 
(περί που 21550). 

3) Τοποθετήστε ένα πώ µα 2 οπών που έχει τοποθετηθεί µε ένα µήκος 
σωλήνα απόανοξεί δωτοχἁυβα στη µία τρύ πα και ένα µήκος πλαστι κού 
σωλήνα στην ἂλη. Οσωλήνας απόανοξεί δωτοχἀυβαπρέπει να εκτείνεται 
κοντάστοκἀωμέρος του θείου. 

4) Οπλαστι κἀς σωλήνας προσαρτάαι σε φι η 500 π η σποί α ψύ χεται 
σε λουτρὀψύ ξης πά/ου/αλατι οὐ .Ένας δεύ τερος πλαστι κἀ σωλήνας 
περν ἀαπόαυτόσε µι απαγί δα νερού. 

5) Δημι ουργείται µι α φι ἂη παραγωγής αερί ου που περι έχει 100 
γραμμάι α υπολλωρι ὦ δους ασβεστίου. Ξεκι νήστε την προσθήκηενάς 
µείγµατος µι σού µουρι ατι κούὐ οξέος και µι σού νερού σε αργή 
ντρί μπλα. Θαγρει αστού ν συνολι κά200 γραμµόφι α απὀαυτότομείγµα 
οξέος. Τοκιτρι νοπράσι νοαέρι οχλώρι οθαπρέπει νααρχσει να 
δηµι ουργείται. Εάώ όκ,τάε µι αήπι α εφαρµογή θερµάητας θαπρέπει να 
κώει τα πράµατα να πώε καλά 

ϐ) Καθώς τοθείο απορραράτολλώρι οθα αρχίσει να υγροποι είται σε 


δι λλωρι οὐ χοθείο. Αυτόθα εξατµι στεί και θα συλλεχθεί στην Ψω χρή 
φι ἀη. 
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7) Όταν ὀοτουγρόει σέλθει στηφι ἂη συλλογής, θαπρέπει να 
κρυώσει και να δι ηθηθεί µέσωφίλτρων 2' καφέ. 


ΣΗΜΕΙ ΩΣΗ-Τοδιλλωριού χοθείοείναι µιαεπικίνδυνη 


χημι κή ουσία που είναι πολύ δι αβρωτι κή και ερεθι στικήγι ατα µάια, 
τη μύ τηκαι τολαι µά Χειρι στείτε αν ἆογα. 


Βήμα Β- Παρασκευή αι θυλενίου 

1) Τοποθετήστε ένα µείγµα απὀᾶ μέρη πυκνού θειικού οξέος και 
ένα µέρος µετουσι ωµένης αι θανόλης σε µι αφι άηπου περι έχει αρκετή 
καθαρή, στεγνή Φμογι ανα σχ]µατι στεί µι αλεπτή πώτα. 

2) θερμώΦετετηφι ἄηστους 17036 περίπου σε ἐναλουτρόελαί ου. Το 
αέρι οπου παράεται δι οξτεύ εται µε φυσαλίδες µέσωμι ας συσκευής 
πλύ σης νερού και στησυνέχει αµέσωμι ας ασθενού ς πλύ σης αλυσίβας. 
Αυτόθα καθαρίσει τοαέριο 


Βήμα Γ - Προετοι µασί α αερίου µου στώῴδας Ένας 

σωλήνας τρέχει απότην τελευταία φι η πλύ σης στοβήµα Β, 
προσαρτάαι σε έναν αερι στή και τοποθετείται στη φι η δι λλωρι οὐ χου 
θείου που ψύ χεται σε λουτρόπά/ου/αλατι οὐ .Τοαέρι οδι οξτεύ εται µε 
φυσαλίδες έως άου ηγεννήτρι αδεν παράει πλέον. Στησυνέχεια 
ελέγχται τοει δι κόβφος τοποθετώντας τηφι ἆησε ντουλαπάκι. 
Ττραβήξτε περί που 10 ΠΠ σε δοκι µαστι κόὀσωλήνακαι ελέγξτε µε 
υ δράετρο. Θαπρέπει ναείναι τουλόᾳ στον 1,27.Ε ὤ ναι͵ χύ στετο 
δείγµαπί σωστη φι ἂηκαι µεταγγίστετοσε φι ες αποθήκευσης. 
Σφραγίστε καλάκαι βυθίστε τις κορυφές µε κερί. Εώ τοει δι κόβφος 
δεν είναι σωστά επαναλώετε τοβήµα παραγωγής αερί ου µέχρι ναγίνει. 


Τοποθετήστε τοδοκι µαστι κὀσωλήνα και τον υδρομετρητή σε ένα 
ποτήρι µε δι ἂυμαλευκαντι κοὐ γιανατα απολυµάετε. 


Καθαρι σµάς αερί ου μου στώῴδας 
Εά, γι ακάτοι ολό/ο χρει ἄεστε ένα εξαι ρετι κἀκαθαρόδεί γµα ΙΙ, 
πιθανώς γι ακάτοιαει δική συσκευή, εδώ είναι ηδιαδικασία 
καθαρι σμού του εργαστηρίου. Φροντίστε νατοεκτελείτε σε χαμηλή 
θερµοκρασία. Κατάτη δι αδι κασία θα χάσετε τουλόᾳ στον τοµι σόαπότοΗ. 
σας, επομένως δεν είναι πραγματι κάπρακτι κόγι αχρήση σε µεγάλη κλί µακα, 


ει δι κἀλαμβώοντας υπάμητους δι αλύ τες και τον εξοπλι σµόπου απαιτείται. 


Αέρι α 
5Ί 


ΜαοΠπίπθ ΤΓαηςἰαϊθαά ὈΥ ἄοορίθ 


1) Ρυθµίστε µι α εγκατώταση απόσταξης γι α κλασµατι κή 
απάσταξησε υ ψηλή θερµοκρασία. Ηφι ἀητοποθετείται σε 
ελαι ὀουτροπου περι έχει λέδι σιλι κΦης υψηλής θερμοκρασίας. 
2) Φι λτρῴφετε τοδείγµα του Ηκαι γεµίστετηφι η περίπου µι σογεµάη. 


3) Αποστάουμε και συλλέγουμε τοκλάµα που έρχεται σε 
θερµοκρασία 2155- 217". Ηφι ἂη συλλογής πρέπει να ψύ χεαι σε 
λουτρόπάρου. 

Αυτά είναι ένας πολύ καλάς βαθµά Η και απολύ τως κατάληλος 
γιατους περι σσάερους σκοπού ς. Εώ τογχρει ἄεστε ακάα πι οκαθαρό 
προχωρήστε στοβήµα 4. 

4) Δείγμα 13 γραμμµαρί ων δι αλύ εται σε 200ες απὀυτης 
αι θαν όλης. που έχει δροσι στεί σε λουτρὀπάου. Στησυνέχεια, 

η φι ἀη πωµατί ζεται σφι χτάκαι ψΨύ χται περαι τέρωσε λουτρό 
ξηρού πά/ου/ακετόνης (-755 έως -805 Ο για 30λεπτά 


5) Αδει ότε προσεκτι κἀτουγρόαπότους κρυστάλους και επαν αλάβτε 
τοβήµα 4 δύ οφορές ακόµη µε επι πλέον νέοοι νάτνευ µα. 


ϐ) Αδει ἄου µε προσεκτι κἀτουγρόαπότους κρυστὰλους και δι αλύ ουµε 
σε 200ες προψυγµένου πετρελαῖϊ κο αι θἐρα. 
Το Ηθα ξαν ακρ0σταλλωθεί σε μεγάους κρυστάλους. 

7)Αδει όστε τουγρόκαι εξατµίστε τον υπόλοι ποδι αλύ τη απὀ 
τους κρυστᾶλους υπόκενόστους 50ς. ΠΗαπάροση είναι περί που 
7-8 γραμμῷι α. 

Θυμηθείτε -Είναι πολύ σηµαντι κόνα δι ατηρείτετοµκαι τους 
δι αλύ τες σε θερµοκρασία 5”ς ή χαµηλάερη. Αυτά εἰναι οµάος ασφαλής 
τράτος χει ρι σμού του Η. 
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98 ου! 


ΡρυυςΙοὐπῃβρογ οµηµπς 


20. ΙΡΘΛΛ ΛΟΛΑ 


19ἱ/58ΛΛ Θ4] Ἠ99ΛΛ 


ο Ἡ 


µο/οηρο/α θὐθ/ΛΙῇ3 1ηµης -θ ἀοῑς 


(Η) 585) ϱ/8Ι5η/ 


Μυςίαιά 85 (Η) 
Θἰθρ Α- θυ/ωι ΟΠΙοήάθ Ριοάμοίίοῃ 


Μαομίπε ΤΓαηςδιαἰεά ὈΥγ ἄοοριε 


Απθοτίοᾶ Ναςθίΐος 


Νις ΟΤΙΝΕ 


ΠΗΓΗ- Εξάεται απόκαπν ἆ 

ΜΟΡΦΗ- Ανοι χχόμαύ ρι σµαλι παρόὀυγρά Σκουραίνει κατάτην έκθεση 
στον αέρα. 

ΜΟΡΙ ΑΚΟΒΑΡΩ -162,23ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΩ - 


Απορύ γετε κάθε περιττή επαφή, ι δι αίτερα µε τοδέρµα. 


ΔΟ ΟΛΦΙ Α- 80Πιο(2 σταγάΦες)γιαµη ή ελαφρού ς καπνι στές. 
Μπορεί ναχρει αστού ν έως και 6σταγό»ες γι αβαρείς καπνι στές. 
Μεγαλύ τερες δέσει ς θαλει του ργήσουν πι ογρήγορα, αλλάθα 
πρέπει να δίνεται προσοχή καθώς μεγᾶες δάσεις προκαλούν 
περι στασι ακάι σχ,ρόὀεμετά Λίγη ή καθάου νι κοτ νηµπορεί να 
μείνει στοστοµά γι ανα παράει τοεπι θυµητόαποτέλεσμα. 

ΣΥΜΠΙΩΜΑΤΑ- Αναπνευστι κἠ καταστολή, έλλει ψη 
συνείδησης και θώατος µέσασε 5λεπτάέως 4 ώρες, αν ἂογα µε 
τη δόση. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙ ΕΣ -Ηνικοτἰνηείναι ευρέως γνωστήωςτο 
αλκαλοει δές που εξάεται απότον καπνό άτου υπώχει σε αναλογία 
206 έως 896, κατάβῴος. Είναι δι αλυτόσε νερόκαι αλκοόλ. Η 
νικοτίνηείναι πολύ χρήσι µη ως δηλητήρι οβληµά ων λό/ωτης 
Κολλώ δους φύ σης της. Λειτουργεί καλάαπόμάοτου ή ως 
συνδετι κὀγι α δηλητήρι ασε σκἀ/η.Δι ατίθεται στοεµπάῴι οσε 
ορι σµένες περι οχὲς της χώρας, κυρίως στονάο άτου 
χρησι µοποι είται ως εντοµοκτάο. Ηπι οκοι νή µορρή είναι το 
θει ι κό(ΒΙΔΕΚ | 6ᾶί 40), αλλάδι ατίθεται και η ελεύ θερη βάση. 

Μερι κέἐς φορές απαιτεί κάτοι α αν αζήτηση- 


Νι κοτίνη 
5/ 


Μαομίπθ Τγαηςιαΐθα ΟΥ ἄοοφςε 


Αρβφοτίιοά Ναρθος 


µπορώ να βρωτον βαθµόεργαστηρί ου (9896) αλλάαξί ζει τον κάτο. Ορ σµένοι 

λι αν σπωλητές χημι κὠν είναι αρκετάέτοι µοι γιανατοπαραγγείλουν γιαεσά, 
καθώς συνήθως δεν είναι προὶ ὧ στοκ. Πήρα 250 πι µε αυτώ τον τράτο Θα 
εκπλαγείτε µετοτι είναι δι αθέσι µοστην ανοι χή αγορά εώ προσεγγίσετε 
τον πωλητή λι ανι κής µε τον σωστότράτο(δηλαδή, µην µοι ἄρτε µε τίποτα ἀλο 
εκτά απὀένακανονι κὀάομοκαι κώετε µια µι κρή έρευναι στορι κού γιατη 
χημι κή ουσία που θέλετε να αγορά ώστε να µπορείτε να συζητήσετε έξυπνα 
εάώ χρει ἄεται). α τι µές µπορεί νασας κώουν ναπνίγεστε, αλλάυπώχει µια 
χημι κή εται ρεία που προμηθεύ ει ταπώτα, απὀσαξιτοξίνη µέχρι βοτουλίνη, 
σε υψηλή τι µή. 


Παραγωγή Νι κοτίνης 1) 

Προθερμώετε έναν φού ρνοστους 250”Εγι αδέκα λεπτά Σβήνω 
Τοποθετήστε τον καπνόσε ένα φύ λλομπι σκάω» και στεγνώστε γι απερί που 
10 λεπτά Αφήστε την πῴφτατου φού ϱρνου ραγι σµένηκαι φροντίστε να µην 
την καψετε. 

2) Όταν στεγνώσει͵, αλέστε τον καπνόσε λεπτή σκόνη. 

Τοποθετήστε τοσε ένα βἄοκαι καλύ ψτε τοµε δι πλάσιι οασβεστάερο  κατ' 
ό/κο. 

3) Ἔσταίνουμε σχεδό) σε σηµεί οβρασμού γι αδλεπτά αφαι ρού µε από 
ζσταίνουμε και αφήνουμε νακαθίσει ὀόητη νύ χτα. Ανακι νήστε περι στασι ακά 

4) Ἔστώετε ξανάμέχρι να βράσει και φιλτρῴφετεγιανααφαι ρέσετετα σωματίδια 
του καπνού . 

5) Γεμίστε ένα ακάµα 1/3 µε Ί/2γεμά ουγρό προσθέστε µερι κἐς πέτρες 
βρασμού και αποστάτε µέχρι να φύγει σχεδώ τουγρἀ 
Ένα καφέ-μαύ ρουπόλει µµα θα παραμείνει τοοποίοείναι ὡς επί τοπλείστον 
πισσα. 

ϐ) Νύ ἔτε τοαπώσταγµα σε θερµοκρασία δωματίου. Προσθέστε σε ένα 
δι αχαρι στι κόχωνί µε ἰσοό/κοαι θυλαι θέρα και ανακι νήστε γι α αρκετάλεπτά 


7) Αφήστετις στρώσεις να δι αχιρι στού ν. Τραβήξτε τοκἀ ωμµέρος 
(νερά στρώνουµε και πετάµε. 

8) Τοποθετήστε τοάωστρώ µα(αι θέρα)σε φι ἄημε έναν εὐ καµπτο 
σωλήνα εξαερι σμού που τρέχει προς ταέξω Τοποθετήστε τηφι ἄησε ένα 
τηγώι γεµάομµε ζεστόὀνερό(Μην θερµαίνετε απευθείας τοτηγώι ήτη φι ἀπ! 
Οαι θέρας είναι εξαι ρετι κάεκρηκτι κά). Βράου µε τον αι θέρα. Προσθέστε 
περι σσἀεροζεστόνερὀστοτηγώι εώ χρει ἄρται. 


ἜὙ' - . -----.α--ὃ- πι τηππππτππππτττς 


9) Αυτόπου μένει είναι ένας πολύ καλά, βαθµάς νι κοτίνης. 
Φυλάσεται σε καλάκλει σμένομπουκὰι. 

Σηµείωση- ΑΗ που αναφέρθηκε προηγουμένως, ο. αναθυµι όσεις αι θἐρα είναι 
εκρηκτι κές . Μην τοεργάεστε ποτέ γύ ρωαπόανοι χτή φλό/α ή θερµαντι κόστοι χείο 
Μην αφήνετε ποτέ τους αναθυµι ῴεις του να συσσωρεύ ονται στην περι οχή 
εργασίας. Ακάµηκαι οσπι νθήρας απὀέναν δι ακάττη φώ των µπορεί να προκαλέσει 
ανάρλεξητων αναθυµι όεων. Επίσης, να είστε προσεκτι κοί κατάτην εξαέρωση 
των αναθυµι άεων, καθώς αυτά είναι ένας απότους κύ ϱρι ους τράτους µετους 
οποίους οἱ αρχές αποκαλύ πτουν εργαστήρι α παρά οµων ναρκωτι κών. 


Νι καίνη 
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ΠΗΓΗ - 5666 5ο (ασίοιᾖρθ6ᾶ Π ρις Π (ηείπια 5 εοπΙπιιηἰς). 


ΜΟΡΦΗ - ΝΝΠΙί 6 απποίρποις σκάη. 

ΜΟΡΙ ΑΚΟΒΑΡΩ -65.000. 

ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΩ -Ναφορᾶάε πώταγώτια. 

ΔΩ ΟΛαΙ Α- Τύπος ϱ 41-Ί 0 Πιο απότου στέµατος. Τύ πος ϱ ἡ2- 2 Πιο 
απότου στέµατος. Ηδοσολογίαει σπνοής είναι περίπου 10 φορές λι γάερος 
απότην απότου στάµατος. Ηδάόσητης ένεσης εἶναι κατάπροσέγγι ση µε 
την ἰδι α ει σπν οή. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ- ΟΓ8Ι - ΑΠε Γὰ αεἰ8 γο[ςενεγ| ηµέρα υπώῴχει 
εµετάς και υψγλά πυρετά.. Απώλει α µπορεί να εµφανι στεί 14 
ηµέρες µετάτην εμφώι σητω) συµπτωµάω». Κώετε ένεση από 
του στόματος, αλλάαρχζει͵ µέσα σε αρκετές ώρες και θάατος 
µέσα σε λίγες ηµέρες. 

ΛΕΠΤΟΝΕΡΕΙ ΕΣ ' Τοξι κὀπρωτεῖ νι κὀεκχύ λι σµα Βἰςί Πίσα 
απότους σπόρους του κΦταυτότολεωρορείοέχει κανό 
αναστεναγµόστανοτι οδυτι κά Ενωμένη Πολιτεία άτου µπορεί 
να βρεθεί να μεγαλώσει και να καλλι εργήσει ἀᾶςαη ογπαπιεηία | θάνο, 
Οσπέος περι έχει µι κρή περι στρορή και στάθμη βλ. 

Αυτάς οδι αχωρι σµάς ανοίγει για 
να αποκαλύ ψει τρεις µι κρού ς σκληρού ς σπῴους. 

Γνωστοί είναι οἱ θανατηφόοι στόρι .[Τᾶἱ5ο[ᾶς 
{Π 6 πλεονέκτηµατης αυτοψας είναι αδύ νατοναεντοπι στεί. 
(Δεν είναι 6- Ηεργασία είναι τρέχουσακαι δεν τρώτε στο 
Πανεπι στήµι οτου Ι.66ς 5ἰπ ΕποΙἰςῃ αἴο ἀενειο ρ8 ΠΊΘᾶη 50Γ 


Εἰαί η 
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ανίχνευσηρι κίνης και ἀλων τοξικών πρωτεῖ νών. Αυτή η δοκι µή Άλατα Ερςοπῃ και νερά Μακρώ η ευκολάερη μέθοδος γι ατην 
είναι αρκετάπερί πλοκη και πι θανά ατα θα χρησι µοποι ηθεί µάο παραγωγή γραμµαρί ων ή µι κρά ερων ποσοτήτων. Τοµά)οµει ονέκτηµα 
ἁἆάαν υπώῴχι ισχ)ρήυπομα άι έχει χρησι µοποι ηθεί µία απὀαυτές είναι άι ον η δεν είναι τάσοκαθαρή όοη 
τις τοξίνες). ΟΒού λγαρας αντι φρονών Γκεόργκι Μάκοφ δεύ τερη µεθοδ 
δολαρονήθηκε στοΛονδίνοτο΄1978 µε ένα ἀτλοομπρέλας που Τύ πος { 2(μέθοδος μπλέντερ) - Χρησι µοποι ὦ ντας ακετάη, 
εκτάᾶευε ἐνασφαιρίδι ογεµάορι κίνη. Μέσασε λίγες ώρες αραι όθειι κὀοξύ , υ δροξεί δι οτου νατρί ου (αλυ σί βα), ανθρακι κὀ 
ανέπτυξε υψηλόπυρετόκαι έµετο.Σετρεις µέρες ήταν νεκρά». νάρι ο(σώα πλύ σης),θειικὀνάρι οκαι τετραχλωρι ού χο ὤΦ θρακα. 
Εκείνητην εποχή πίστευαν άι είχε πεθώει απόδηλητηρί αση Χρησι µοποι εί περι σσάερα χ]μι κάκαι εξοπλι σµό αλλάπαράει 
αίµατος, αλλάκατάτη δι Φκει ατης νεκροτοµής βρέθηκε ένα ένα αντι κεί μενοπολύ µεγαλύ τερης καθαράητας. Όλατα χηµι κά 
µι κροσκοπι κόσφαι ϱρί δι οπλατίνας β0θι σμένοστοώάωμέρος του που χρησι µοποι ού νται είναι φθηνάκαι έµεσα δι αθέσι µα. Με 
μηρού του. Ημι κροσκσοπι κή εξέταση αποκᾶυ ψε δύ οσπές στο στόρτην παραγωγή µεγαλύ τερων ποσοτήτων απὀότι στον αγρό 
σφαι ρἱδι οπου είχαν ανοίξει σε γωνίες 905 μεταξύ τους. Κανένα αυτή η µέθοδος αν απτύ χθηκε στην πραγματι κάητα γι ατην 
ίχνος της τοξίνης δεν βρέθηκε κατάτην εξέταση στοκέντρο παραγωγή ρι κίνης (γι αχρήση απὀτο τµήµα Χημι κούὐ Πολέμου του Στρατού ). 
χημι κού πολέμου Βη {αἰπί] Ρογίοη Ώοννῃς, αλλάαν ακαλύ φθηκε άι 
µε την έγχυσηενάς δι αλύ µατος ϱι κίνης σε χοίρους παρήχθησαν Τύ πος { 1 (Βαθμάς Χιραφι οὐ )Υλι κἀπαραγωγής 
πανοµοι άυπα συµπτὠ µατα.(α. χοίροι έχουν µια αξι οσηµεί ωτη ρι κίνης που απαι τού νται: Περίπου 1/2 φλιτζώι σπόροι 
φυσι ολογί α παράµοι α µε αυτή του ανθρώ που απὀπολλές απάµεις. καστορέλαι ου, 2 βζα µι ας πίντας, ένα χινί φίλτρου, πληρωτι κά 
Η δάτηπου θα σκάωνε ένα γουρού νι θα αντι στοι χού σε σε αυτή γι ακαφέ, µίαπίντα ακετώη, επι τραπέζ οαλάι, νερόκαι µια 
που θα σκάωνε έναν Φθρωποµε βέος ). πένσα. 

1) Σπάτε τους σπῴους απαλάµε την πένσακαι αφαι ρέστε 

Ηρι κἰνηείναι αδι ἂυτησε κανονι κάδι αλύ µατα νερού, αλλά τα σκληράεξωτερι κἀκελύ φη. Αποθέστε τους σπῴους πολτού ς -' των 
συνδυάζεται καλάµε ελαφρως ἁινονερόή χ,µόλεμονι ού . Μπορεί βάων. 
να δι αλυθεί σε νερόὀσε ΡΗ 3,8 έως 4,0γιαένεσηή νακονι οποι ηθεί 2) Όταν ξεφλου δι στού ν όλοι οἱ σπῴοι, καλύ ψτετους 
σε λεπτή σκάΦηγι ακατάτοσηή έγωση. Τοµά/οτου µει ονέκτηµα πολτού ς στοβάομε έξι φορές περ σσάεροασετὀ. 
είναι ἀι είναι υπεύ θυνογι ατηθερµάητα- που σηµαίνει Πολτσποι ήστε τα φασόάλι αµε ἐνα κουτᾶι ή έναξυλάκι µέχρι ναλι ώσουν. 
άι θα απενεργοποι ηθεί µε θέρµανσησε πό ωαπόΊ1005 6 άαν είναι Αφήστε αυτόνα καθίσει ὄητηνύ χτα. Περι οδι κά οπολτάς στον 
σε στερεή µορφή ή 603” ς έως 7056σε δι ἂυ μα Ηθερµάητατης πἀοοπρέπει νατρυπι έται και να αν ακατεύ εται για να µην 
ἄεσης θακαταστρέψει επίσης την τοξίνη, αλλάεώ συνθλί ψτε το σχ]µατι στού ν σβωλοι και να αφαι ρεθεί Φοτοδυνατώ 
σε μιαγυάινηεπι φώεια,χρησι µοποι ώντας τοπί σωμµέρος ενάς 
κουταλι οὐ ή παρώφοι ου οργώου, δεν πρέπει ναγίνει περι σσἀερολόδι. Όταν στραγγι στεί, απλὠ στε τοφίλτροσε µια 
απεν εργοποί ηση. Ακάµη και µε αυτά τον περι ορι σµό είναι τόσο εφηµερίδακαι στεγνώστε τοβρόδυ. Απορρίψτε τοδι ἂυ µα 
κοντάσε ἐνατέλει ο δηλητήρι οἀάσοείναι δι αθέσι µο Είναι ώσμο, ακετάης/ελαίου στοβάἄο. 
χιρίς γεύ ση, µηανι λνεύ σι µο µη θεραπεύ σι µοκαι θανατηφῴο 
σε ελόµ στη δάση. ἄΓΔΠΙΥι αγραμµάι ορι κίνης είναι πιο Νι ώστε τη σκώη. Αν σβολι όει ἁάαν στεγνώσει͵, εξακολουθεί 
θανατηφόῴα απόταπερι σσάερανευρι κἀαέρι α. Οτι δήποτε έχει να έχει πολύ λέδι. Εώ ναι, επαναλάετε τοβήµα 4 3 µέχρι να 
τάση δύ ναµηθα πρέπει να αντι µετωπί ζεται µε τη µέγι στη προσοχή και σεβασμάιαραλθεί µι αλεπτή ξηρή σκόνη. 
Θαεξετάσουµε δύ οµεθέδους παραγω/ής: Τύ πος 4 Ί 4) Ξύ στε τη σκἀ)η απότο φίλτροστοδεύ τεροβάἄρκαι γεµίστε 
(ποι άητα αγρού ) - Χρησι µοποι ώντας ακετάη, επι τραπέζ οσαλάι. τοµε ένα λλι αρὀ(ό( καυτό δι ἂυ µα αλατι οὐ 
Ρι κίνη 
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(10 καροτσάκι ααλάι ανά100 χ.λι οστὀλι τρα δι αλύ µατος). Αφήστετονα 
καθίσει ὀητηνύ χα, ανακι νώντας τοβάοπερι στασι ακά 

5) Δι ηθήστε αυτότοδι ἂυμα και απορρί ψτετα στερεάπου έχουν 
παγι δευτεί στοφίλτρο. 

ϐ) Προσθέστε ἰσοό/κοκορεσμένου δι αλύ µατος αλά ων Ερςοη, 
ανακι νήστε ζωηράκαι αφήστε τονακαθίσει. Μετάαπόσύ ντομοχρονι κό 
δι άΦτηµα µι αλεπτή λευκή σκάηθα κατα[βωθι στείἰ απότοδι ἄυμα. Αυτή 
είναι ηρι κίνη. Όταν σταµατήσει ηκαθί ση, ἀοτοδυνατάώ͵ µεγαλύ τερο 
µέρος του υγρού χύ νεται προσεκτι κά προσέχοντας να µην δι αταραχθεί η 
σκόηστον πυθμένα. Τουπάλοι ποστησυνέχει α δι ηθείται και αφήνεται 
ναστεγνώσει ὀητηνύ χχασε θερµοκρασία δωματίου. Όταν τοδι ήθηµα 
στεγνώσει, φορέστε λαστι χένι αγώτι ακαι µι α καλή µάσκα σκόνης. 
Ξὐ στε προσεκτι κάτηρι κίνη απὀτοφίλτροκαι αποθηκεύ στε σε ένα καλά 
κλει σµένοδοχίο 


Σηµείωση: Ηβέλτι στηθερµοκρασίαγι α αυτή τηδι αδι κασία 
είναι 25-6.Εάτοδι ἀυμα είναι κρύ ο θαείναι δύ σκολο, αν ὁόι αδύ νατο 
να προκληθεί κατακρήµνι ση. ΕΦ χρει «ται, ᾷστώετε τοβᾶρσε µι αλεκώη 


µε ζστόνερἀ Μην τοαφήσετε να ζεσταθεί δι αφορετι κάητοξίνηθα 
καταστραφεί. 


Τύ πος 4 2 Παραγωγή ρι κίνης (Μέθοδος μπλέντερ) 

1) Ρίξτε τα ολάληρα φασόλι α στομπλέντερ Προσθέστε τάσοασετό) 
γιανατα σκεπώει και αλέστεγι αἐναλεπτά Ελέγξτε γι αναβεβαι ωθείτε 
άι ὀατα φασἀι αείναι αλεσµένακαι άι ηθερµοκρασία δεν έχει ανέβει 


πολύ . 


2) Προσθέστε τέσσερις φορές περι σσάερη ακετάη απὀτον πολτόφασολι ὦν 
τομπλέντερκαι ρευστοποι ήστε γι α αρκετάλεπτά 

3) Ρίξτε τοασετὀ και αντι καταστήστε µε ἰσηποσάητα. 
Ρευστοποι ήστε ξανάγι α αρκετάλεπτά Απορρί ψτε τογχρησι µοποι ηµένο 
ασετό». 


4) Δι ηθήστε τον πολτόκαι αφήστε τοδι ήθηµα να στεγνώσει καλά 


5) Προσθέστε τοδι ήθηµα στομπλέντερμε τέσσερις φορές περι σσάερο 
απεσταγµένονερόσε ΡΗ 3,8 και θερµοκρασί α255 
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Γ.Ρευστοποι ήστε γι α αρκετάλεπτά Σ ηµεί ωση: τοπροτι µώ μενο εὖύ ρος ΡΗ 
είναι 2,5 έως 4,/0,3,8 είναι τοβέλτι στο Γι ατηρύ θµι σητου ΡΗ προτι µάαι 
500θειι κὀοξύ , αν και µπορεί να χρησι µοποι ηθεί αραι όυ δρολλωρι κὀοξύ. 


ϐ) Δι ηθήστε τον πολτόκαι απορρί ψτε το δι ήθηµα. 

7) Αυξήστε τορΗ αυτού του δι αλύ µατος σε ΡΗ 7 έως 8, χρησι µοποι ὠ ντας 596 
υ δροξείδι οτου νατρίου ή 129ύ6ανθρακι κόνάριο 

8) Επεξεργαστείτετοδι ἂυμα µε δι ἄυμαθειι κού νατρίου 16,706 (2 
λίβρες αλάι έως Ί0λίβρες νερό γι ανα κατακρηµνι στεί ητοξίνη. Προσθέστε 
λίγοτη φοράκαι σταµατήστε τι ς προσθήκες ἁάαν δεν καταβυθι στεί ἀλη 
τοξίνη. Αφήστε έως και 5λεπτάμεταξύ τω) προσθηκών.. 


9) Δι ηθήστε τοδι ἂυ µα και απορρί ψτε τουγρά ΓΠλύ νετε τοδι ήθηµα µε 
λίγο απότοδι ἀυμαθειι κού νατρίου. 


Αυτόθα αφαι ρέσει έναεπι πλέον 1590 µητοξι κὀάᾶμτο. 


10) Το δι ήθηµα ξηραίνεται και πολτοποι είται µε τετραχλωρῴθρακα 
για να δι αχιρι στεί ηρι κίνη µε επίπλευση. Να είστε προσεκτι κοί άαν 
χει ρί ζστε τοεαΓροη ῖαῖ, καθώς εἰναι ὐ ποπτοκαρκι νογόνοκαι έχει 
τοξικές αναθυµι όεις. Ηρι κίνηαφαι ρείται απότην κορυφή. Στεγνώστε 
και τρί ψτε προσεκτι κά 

11) Ηρι κινηπροστίθεται σετρεις φορές τοβφος της απεσταγµένο 
νερόκαι φέρεται σε ΡΗ 3,8, χρησι µοποι ὠντας θειικόοξύ 506. 


12)Δι ηθήστε τον πολτόκαι εξου δετερώ στε τορΗ προσθέτοντας 129060 
δι ἄυμα ανθρακι κού νατρίου, λίγοκάθε φορά µέχρι να επιτευχθεί ένα ρΗ 
7 έως δ. 

13) Μι α δεύ τερη καθί ζηση προκαλείται µε την προσθήκητου 
δι αλύ µατος θειι κού νατρίου. Απαιτείται χρώος βροχάτωσης 45λεπτών. 


14) Τοδι ἂυ μα δι ηθείται και ηρι κἰνηπλένεται στοφίλτροµε 
δι ἀυμαθειι κούὐ νατρίου για να απομακρυνθεί επι πλέον µητοξι κὀάᾶμπο. 


15) Το δι ήθηµα ξηραίνεται͵, αλέθεται προσεκτι κάκαι πολτοποι εἰται 
µε πενταπλόσι οβῄος του τετραχλωρώθρακα γι α να δι αχυρι στεί τοθειι κό 
νάρι οµε επίπλευση. 

Άφαι ρέστετηρι κἰνηαπότην επι φώεια. Ηπερι εκτικάητασε ἄμτοστη 
συνέχιαμµει ώνεται απόὀ8θ σε 509060,σε 15 έως 1890. 


Ρι κίνη 


Μαομίπε Τ(αηςΙαΐθεα Ὀγ αοορίθ 


Αβφοτίοά Ναρίίος 


16) Στεγνώ στε και αλέστε προσεκτι κάσε λεπτή σκόνη. 
Φυλάσσεται σε καλάκλει σµένοδοχκίοκαι προστατεύ εται απότη 
θερµάητα. 

ΣΗΜΕΙ ΩΣΗ.Τα βήματαλείανσης είναι η αχλλει ος πτέρνα 
αυτής της λει τουργίας. Ηθερµάητα που παράεται µε ἄεση µπορεί 
εὖὐ κολα να απενεργοποι ήσει την τοξίνη. Αναπτύ λθηκε ένας μύ λος 
αέραπου εξἀει ψε αυτότοπράβλημα και µπορεί ναείναι δι αθέσι µος 
στοεµπόρ ο Γι ακαλύ τερα αποτελέσµατα ηρι κἰνηπρέπει ναείναι 
ὁσοτοδυνατώ πι ολεπτή. 
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6Β ΙςορΓοργ! ΜείΏγΙ ΡΠοςρΠοποβιιογίααίε ΠΗΓΗ- Σύ νθεση 
σε καλόχηµι κὀεργαστήρι ο. 
ΜΟΡΦΗ- Λεπτόελαι ὦ δες υγρό δι αυγές έως κεχρι µπαρένι οχρώ µα, 
Φσμο.ΒΡ Ί585ς. 
ΜΟΡΙ ΑΚΟΒΑΡΩ. - 140,9 ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΟ - 


Απορώ γετε την ει σπνοή, την κατάτοση ή την επαφή µε το δέρµα. 
Χειρι στείτε µάΦοσε ντουλαπάκι εξοπλι σµένομε συσκευή 
απολύ µανσης. Μι α καλή στρατι ωτι κή µάσκα αερίου πρέπει ναείναι 
δι αθέσι µη. 

ΔΟ ΟΛάΙ Α- Πολύ χαµηλή σε όλες τις δι αδροµές. Ηδάσηει σπνοής 
είναι 10 πο. Ηαπότου στάιατος δόσηείναι περίπου τοήµι συ αυτής. 
Η δάση απορράρησης απότο δέρµα είναι περίπου 1500 πιο λό/ωτης 
πτητι κάητας της ένωσης. ΕΦ το(ᾶβ αναμειχθεί µε ἰσηποσάηταΡΜς5Ο, 
θα απορροφηθεί απὀτοδέρµαπρι ν εξατµι στεί. ΕΦ τοκαθαρόςβ έρθει 
σε επαφή µε µι ατρι βή κοπής στο δέρµα, η απορράρησηθα είναι ταχεία. 


ΣΥΜΠΓΩΜΑΤΑ- Εντοπίστετις κῴες των µατι ών, θαµπή όαση, 
ρι νι κή καταρροή, σφίξι µοστοστήθος, ναυτία, δι ᾧροι α, κὠ µα και 
αναπνευστι κἠή ανεπώκει α. ΟθΦατος επέρχεται συνήθως σε απὀΊ 
έως 10 λεπτά αν ἄογα µε τη συγκέντρωση. 
. µηθανατηφώες δάσει ς ακολουθού νται συνήθως απόπλήρη αν Φρωση 
σε απόΊ έως 3 ημέρες. Ωστόσο, οἱ δώεις είναι σωρευτικές εὤώ 
ληφθού ν σε δι Φτηµα λίγων ηµερών. 


Σαρίιν 
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ΜαοΠίπε Τιαηξιαϊἰεά Ὀγ ἄοοριθ 


Αβφοτίοά Ναρίίος 


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙ ΕΣ. Τοσαβείναι τοδεύ τεροαπότανευρι κάαέρι α 
που αναπτύ χθηκαν απότους Γερμανού ς στον Β Παγκάσµι οΠόλεμο Είναι 
πλέον οτυπι κά νευρι κά: παράοντας των Ηνωμένων Γολιτει ών, που 
αποθηκεύ εται χύ µακαι φορτώνεται σε δι άρορα πυ ροµαχ κά 
Ησύ νθεσητου ΞΒβείναι αρκετάαπλή, αλλάεξαι ρετι κάεπι κίνδυνηγια 
άτοι ον δεν είναι καλάεξοι κει ωµένος µε τη δι αδι κασίατης οργανι κής 
χημείας. Πολλές απότι ς χημι κἐς ουσίες ποι χρησι µοποι οὐ νται είναι 
επι κίνδυνες απὀμάες τους. Τοένα εκρήγνυται σε επαφή µε τονερὀό 
τοἀλοείναι αναι σθητι κὀαέρι οσε κανονι κἐς θερμοκρασίες. Όλες οι 
χηµι κἐς ουσίες και οἱ διεργασίες θαπρέπει να διερευνηθού ν 
δι εξοδι κάπρι ν επι χει ρηθεί η σύ νθεση. Πρέπει να τηρού νται αυστηρά 


ὁόατα µέτρα ασφαλείας γι ατην αποφυγή έκρηξης ή τυχαί ας δηλητηρίασης. 


Ειλικρ νά υπώῴχουν δι αθέσι µες ασφαλέστερες τοξίνες µεγαλύ τερης 

ι σχύ ος. Ένα καλόμείγµα που προσεγγίζει τοαβΒ σετοξι κάητα είναι ένα 
μείγμα 50/50του εντοµοκτώο’ ΡαΓα(Πίοη και ΓΜ5Ο. Αυτόείναι πιο 
πρακτι κόγι αεφαρµογές µι κρής κλίµακας και διει σδύ ει στοδέρµα 
πολύ πι ογρήγορα απὀτο καθαρόςβ. 


Παραγωγή 5αΓίη 
1) 133,3 γραμμόι α ὧ υ δρου χλωρι ού χου αργιλίου και 137,4 γραμμµαρί ων 
τρι χλωρι οὐ χου φωσφόρου μαζ σε γυἀάι νηφι ἀηπίεσης ΡΥΓΕΧ, σφραγίστε 
και ανακι νήστε µηχανι κάγι αµία ώραή µέχρι να δι αλυθεί ὀοτο 
χλωρι ού χοαλουμίνιο 


2) Θερμώετε στους 603 ς σε λουτρόὀζεστού νερού. 

3) Νὐ ἕτετηφι ἀησε λουτρόξηρούὐ πάυ/ακετά ης και προσθέστε 50,5 
γραμμόι α προψ»γµένου χλωρι ού χου µεθυλίου, σφραγίστε ἁτως προηγου µένως 
και τοποθετήστετοσε έναν χαλύ βδι νοσωλήνα µε βαρύ τοίχωμα µε βι δωτά 
καπάκι α(αυτόὀείναι σηµαντι κὀ καθώς κατάκαι ρούὐ ς συμβαίνουν εκρήξεις 


κατάτη δι ῴκει α αυτού του βήματος). Αφήστε να έρθει σε θερµοκρασία δωματίου. 


4) Τοποθετήστε τοσωλήνασε µηχανι κὀαναδευτήραγι αέναλεπτά 
Όταν αφαι ρεθεί και ανοίξει, τομείγµα αντίδρασης θα πρέπει να έχει 
στερεσποι ηθεί σε ένα ὀρωμοκέι κ. 

5) Δι αλύ στε τοκέικσε 700 εςδι χλωρομεθυλενίου και ψΨύ ξτε 
στους -203 6 σε λουτρὀξηρού πάου/ακετάώης. Προσθέστε δέκα μερίδες 
5 ενερὀ ανακι νώντας δυνατἀάμεταξύ των προσθηκὠν. 
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τἕτττ-κ--------υρριιιιπππππτίπμι --υ-υκ---- 


ϐ) Φι λτρῴφετε τα στερεά 

7) Προσθέστε τομείγµασε ένα δι αχιρι στι κόχωνί και στραγγίστε το 
τοκατὠτεροστρώ µα(νερὀ. 

8) Τοποθετήστε τουγρόσε ένα δοχκείἰοεξάµι σης σε ἐναλουτρόζεστού 
νερού και απομακρύ νετε τοδι αλύ τη. Προσθέστε τους προκύ πτοντες 
κρυστάλους σε µι αελάᾳ στηποσάητα θερμού δι λλωρι ού χου μεθυλενίου. 
Αφήστε νακρυώσουν και οι κρὀ σταλλοι θα βγουν απότον δι αλύ τη 
παράοντας μεθυλοφωσφονοδι χλωρι δι κό(δι λλωρι κό, τοσποί οέχει σηµείο 
τήξης 33 "6. 9) Τοθῦῦδ6του δι χλωρίου τοποθετείται σε φι ἄηπου 

περι έχει δι λλωρι οὐ χομεθυλένιογι ανα δι αλυθεί. αέρι ο(έχει 
τοποθετηθεί σωλήνας δι όωσης και δι οετεύ εται ξηρόὀαέρι ουδραρθόώι ο 
γι απερί που µία ώρα. Με αυτώ τον τράτοτοδι χλωρίδι οµετατρέπεται σε 
μεθυλφωσφονοδι φθορι δι κό(δι φθορι οὐ χο). Αφαι ρἐστε τον δι αλύ τησε 
λουτρὀζεστού νερού. 


10)1 σοµορι ακἐς ποσάητες δι χλωρί ου (ΜΝΝ 132,91) και δι φθορί ου 
(Μνν 100,01) δι αλύ ονται σε δι χλωρι οὐ χομεθυλένι οκαι θερμαίνονται 
σε θερµοκρασία αν αρροής σε τρίλαι µη φι ἂη εξοπλι σµένη µε κεφαλή 
αναρροής, κι νητήρα ανόδευσης και σταγονάµετρο. Μι αι σοµορι ακή 
ποσάητα ι νοπροπαν όλης (ΜΝΝ 60,11) προστίθεται στά/δην µε δακτύλιο 
ανάδευσης µε ρ0θµόεπαρκή γι ανα δι ατηρείται τομείγµα να βράει 
ήπι α. Αν αρροή γι α µία ώ ρα µετάτην προσθήκητης τελευταί ας της 
ΙΜορΓγορδᾶπο!. 


11) Αφαι ρέστε την κεφαλή αναρροής, συνδέστε ένα κενόΒοιΓεθ µε 
παγί δα δι αλύ τηκαι εξατµίστε τον δι αλύ τηυπόµει ωμένηπί εση. 

Προει δοποίηση- Τοπροϊ Φ είναι πλέον ακατέργαστο σδΠίη και πρέπει να 
αντι µετωπί ζται αν ἀογα. 

12) Ρυθµίστε µι ασυσκευἠή απόσταξης γι α κλασµατι κή απάσταξη 
υπόκενόκαι αποστάτε τουγρόσε πίεση 11 Πππι.Τοσαρίν είναι τοκλάσµα 
που συλλέγεται στους 49,5 Ἄς, 

Ηαπάροσηείναι περίπου 70 γραμµῴι α. 


69 58Γἱ Ώ 


ΜΒομίπο Τ{αηςἰαΐθα ΟΥ ἄοορε 


Απθοτίοά Ναςίΐος 
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ΡΕΝΤΟΤΗΑΙ. 
ΤΠΙΟΡΕΝΤΑΙ 


ΠΗΓΗ- Προμήθει α ΜεαϊἰςᾶΙ. Έλεγχος α ουσία. 


ΜΟΡΦΗ- ΥαιΙοννίς Π ννηίϊ 6 σκόη. 

ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΩΑ -Οειδικάς Χκιρισµά δεν απαιτεί την 
αποφυγή περι ττὠν επαφών. 

ΔΟ ΟΛΦΙ Α-Σε γραμμ ο ενδορλέβ α. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ. Χώει τις αι σθήσεις του µέσασε ἐνα λεπτά 
Οθώατος επέρχεται σύ ντοµα µετά 

ΛΕΠΤΟΝΕ ΡΕΙ ΕΣ -Ηπιοευρεί αχρήσητου αναι σθητι κού 
είναι ηι ατρι κή και ηοδοντι ατρι κή πρακτι κή. είναι 

Τ{ΐς αἱς ο ἴΠ 6 αγ 0ο εΠοἰς 6 {ού { αυτοκτονία! γι ατρώὠν έτσι , 
θανατηφόαηι σχὀ ς είναι καλά Γ τι σαν υπερ-κορυ 
αποδεδει γµένη. ακτίνη κατασταλτι κότου κεντρ κούὐ νευρι κοὐ συστήµατος 
Δεν προκαλώ ύ πνωση ή αναι σθησία αλλάόµ αναλγησί α(παι λνί δι 
ανακού φι ση) Ηύ πνωσηπαράει εντά 30 έως 40 δευτερολέπτω) 
ένεσης. 

Τουιςςα-ΤΠ 6 ροννάε γης ζγίζει και τοποθετεί αἰπαίεςτίμθε. 
Τοαπάσταγµα µε νερόπροσθέτει σταγάώα, µε ανάδυση, μέχρις 
ἁάου τοδι ἄυμα σκάης ᾳ γίνης να δι αφανεί και τουγρόνα 
είναι δι αυγές. Αν τονερόὀείναι ελαφρως αλκαλι κἁ θα έχω 
καλύ τερηλύ ση, θαπρέπει να προετοι µάστωγι α καλύ τερα 
αποτελέσματα. Ηδι άρι σητης Ρεηίοίμα | αἰςο[Παςίῃ 6 
αἰςί[πείίο ποί Ο6ἱπ ο {Π 6 {α5ίες ἴ αείίη ο ροίἱςο Π γνωστή. 

Μι α έγχω ση έεσης ακοής προκαλεί θάατοεντάς 2 δευτερολέπτων. 
Αυτόαπαι τεί 5 ἡ 20 3 1/2]πς Π εᾶγαἰᾶ ς 
βελόνα εἴοῦε ἰηςεγί α ἰπί οἵῃ 6 ἱπίγαςοσία | 


τῷ 5οςἱμ Πι Ροηῖοί/α | 


Μαομίπε ΤιαηςΙαΐθεα ΟΥ ἄοοοε 


Ααπφοτίοὰ Ναρίίος 
μπα η ο. ο ο ο-Ὁουο------...---------- 


χω ρομεταξύ τω) πλευρων, κατευθείαν στην καρδι ἆ Τοέμµβολο 
της σύ ϱριγγας αποσύ ρεται ελαφράγι ανα ελεγχθεί γι α αί µα που 
θα επαληθεύ σει άι ηβελά,αβρίσκεται στην καρδι ά 
Στησυνέχεια, ησύ ρ.γγααδει ἄεται µε ομαλή ταχεία δι αδροµή. 
Ηπεντοθάη είναι µι απολύ εξειδικευμέἐνηουσίαγι αχρήση 
ἁάαν επι θυµείται οθώατος ναείναι ὀοτοδυνατάώ πιο 
ανώδυνος. 
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ΤΕΤΚΟΡΟΤΟΧΙΝ 


ΤΤΧ 


ΠΗΓΕΣ -Εξάεται απὀσπλόνα δι αφέν ει δώ ν θαλώσι ας 


ζωής. Ησύ νθεση είναι δυνατή, αλλάη δι αδι κασία είναι 
εξαι ρετι κἀμεγάη και δύ σκολη. 
ΜΟΡΙ ΑΚΟΒΑΡΩ. 319,28 ΜΟΡΦΗ- Καθαροί - 


όρωμοι κρὀ σταλλοι. Ακατέργαστη- κιτρι νωπή σκάώη. 


ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΩ - Απορύ γετε την περιττή επαφή. 

ΣΥΜΠΙΩΜΑΤΑ- Μυρμήγκι ασµατης γλὠσσας και των χειλιών 
που εξαπλώνεται σταδι ακάσε ολάληροτοσώ μα, αδυναμία, 
κατῴρευση, παρᾶυσηκαι θώατος λόωαναπνευστι κής 
παρᾶυ σης και κατῴρευσης του κεντρι κού νευρι κού συστήµατος. 

ΛΕΠΤΟΜΕ ΡΕΙ ΕΣ -Τοττχείναι ηι σχ)ρήτοξίνηπου εξάεται 
απὀτοσυκώτι,ταέντερακαι τις γονέρες τω) ψαριών 
φουσκωτών, µέλητης τάης τω» ἰδίγαοαοπίίαα86. Έχει επί σης 
απομονωθεί απόὀτον τρίτωνα Καλι φώῴνι α(Τ8ΓΙΕ[Πᾶ {οΓο.58), 
ορι σµένους βατρόρυς του τάµατος Αἰε[ἰοριις στην Κεντρι κή 
Αµμερι κή, τοταϊ βανέζι κοψόρι «οΏγ και τοβυ στραλι αν ὀχταπέδι 
µε µπλε δακτύ λι ο Τουλόκ στον 15 είδη φυσαλίδων έχουν βρεθεί 
ἀι είναι τοξι κάταπερι σσάερα απότα οποία ανήκουν στογένος 
5ρῃθοΓοἰᾶθς. Τοφουσκωτόέχει παγκάσµι αι σηµερι νή κατανομή 
και αναφέρεται σε πολλάαρχαί ακείµενα, που κυμαίνονται από 
τααι γυπτι ακάι ατρι κάβ βλία,τακι νἐζ καβἀάανα και την ίδια 
τηβίβλο Αα 1 άτωνες έχουν χρησι µοποι ήσει ένα ακατέργαστο 
εκχύ λι σµα ΤΤΧΥι α πολλάχρόι α ως αναλγητι κόκαι σε δι άρορες 
λαϊ κές θεραπείες. Μέχρι το/1967 μπορού σες 


Ττετροδοτοξίνη 
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ΜαοΠίπθ ΤγβηςΙαΐεα ΟΥ ἄοοσιθ 


Αβεοτίοά Ναςίϊος 


αγοράστε αυτότο εκχύ λι σµα στοτάκι ογι αλι γἀεροαπόέξι δολέι α 
τογραμµόι ο Ησώκατου φουσκωτού ,που στην 1 απωνία ονομάεται 
"Εωοι", θεωρείται εξαι ρετι κή λι χουδι ἆ Παρασκευ άτξται απόει δι κά 
εκπαι δευµένους σεφ που πρέπει ναπερόσουν αυστηρές εξετώσεις 
πρι ν λάΦουν την όειατους. Τουλόκ στον 50 ὤΦθρωποι τοχρὀ)ο 
πεθαίνουν απότην καταν άωση φού γκου που παρασκευάᾶρουν οι 
ίδιοι. Στοδυτι κόηµι σφαίρι ο µερι κἐς απότι ς καλύ τερες πηγές 
ΤΤΧείναι τα ψφι α «Ὀοΐείθ» (5ρΠεογοἰαθς Ιοραίμς), που βρέθηκαν στα 
ανοι χάτης Μπόᾳα Καλι φώνια, και αρκετάεί δη φυσαλί δων που 
βρίσκονται στην Καραϊ β κή (5. ἰασίμαίπεις, 5. «ρεπο[εΓ!). Τα 
φουσκώ µατα είναι πι οτοξι κἀκατάτην περί οδοαι χμής, την περί οδο 
ζευγαρώ µατος, συνήθως γύ ρωστον 1 οὐ νιο ΤοΤΤΧ είναι 
ταυτόφρονα γρήγοροκαι ι σχ,ρὀ αλλάέχει ένα ελάτωμµα - χρει ἄξται 
πολλή πρωτη ὐύ ληγι αναληφθεί µι αχρησι µοποι ήσι µηποσάητα 
καθαρών τοξινών. Ερευνητές µε σύ µβασηγι ατον αµερι κανι κό 
στρατόεπεξεργάώτηκαν 100 λίβρες συκωτι ών και ωοθηκών απότο 
ι απωνι κόρι/Τει (5ρΠεογοίαες γταὈήίρες)γι αναλάουν 100 
.. οστό/ραµµα καθαρού ΤΤΧ. Αυτόαντι στοι χεί σε περί που 2.000 
λίβρες ωμού Ψαρι οὐ . Το βλίο«Ληλητηρι ώ δηκαι Ληλητηρι ώ δη 
Θαλάσσι αἄω ατου Κάσμου»,του Δρ. ΒΓιςΘΛΝ. Ηαίςίθαά, είναι η 
πληρέστερη αναφοράγι ατα ψώι α, τους κύ κλους αναπαραγωγής 
τος,τον β ἀοπότους και τις τοξίνες τους. Περι έχει επίσης τη 
δι αδι κασί α εκχύ λι σης που αναπτύ χθηκε γι ατον στρατόσε 
περί πτωσηπου έχετε πλεάώασµα φουσκωτών ψαρι ὦν και θέλετε 
την απολύ τως καθαρή τοξίνη. Θα επι λέξουµε µι απαλαι άερη μέθοδο 
που παράει µι α ακατέργαστη, αλλάακάµα αρκετάθαν ατηφῴα 
κατηγορί ατοξίνης. 


Προετοι µασί ατης τοξίν ης 
Όταν καθαρί ζετε τα ψφια, να φοράε πώτα καλάλαστι χνια 
γώτια. Κάντε τοκεφάι και ξεφλουδίστε προσεκτι κἀτοδέρµα, σαν 
γώτι, απότολαι µόμέχρι την ουρά Τα εσωτερι κάῴγανα θαπέσουν 
έξω Δι αλέξτε τοσυκώτι,ταέντερακαι τις γονάρες (δείτε την 
ει κά)α) και πετᾶτε τα υπόλοι πα ψέι α. 


Ακατέργαστοεκλύ λι σµα 


1) Αλέστε τα Φγανασε ένα μπλέντερ τοποθετήστετασε 


δι ηθητή και εκχολίστε γι α5δ ώρες, προσθέτοντας περι σσἀ ερονερό 
όσοχρει ἄεται. 
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2) Συμπυκνώστε τουγρὀεκχύ λι σµα υπόκεν ά 


3) Δι αλύ στε τουπόλει µµα στην ελὀόι στηποσάητα ζστού αλκοόλ 
και φιλτρῴετε ἀστοείναι ὥστά 


4) Νὐ ἔτε τοαλκοὀ στοψωγείογιαμι ανύ χα. Ητοξίνηθα 
καταβωθι στεί ως κίτρ νη σκόνη. 


Ττετροδοτοξίνη 


Μαομίπε ΤιαηςΙαΐθεα ΟΥ ἄοοοε 


5(2δι ι σοπροπυλαµι νοαι θυλ)0-αι θυλομεθυλφονοθει ολι κάς 
εστέρας. 


ΠΗΓΗ- Χημι κή σύ νθεση. .. ) ' 

ΟΡΦΗ- Βαρύ ,λι παρουγρόάτως λῶι κι νητήρα. Αοσµος. 
Δι αυγές έως όω ροχρώ µα. ΒΡ 300" Γ, 

ΧΕΙ ΡΙ ΣΜΩ - Αποφρύ γετε την ει σπνοή,την κατάτοση ή την 
επαφή µε τοδέρµα. Χειρι στείτε µάώοσε σφραγι σµένο 
ντουλαπάι µε συσκευή απολύ µανσης. Θαπρέπει ναυπώῴχι 
µι α καλή στρατι ωτι κή µάσκα και στολή απολύ µανσης. 

ΔΟ6 ΟΛΑΙ Α- Δέρμα - Ί0πιο. Απότου στάµατος -2 Πιο.Εισπνοή 
-10πιο.πιἰπ/κυβι κὀμέτρο ΤονχΧ έχει πολύ χαμηλή τάη ατμών 
και επομένως είναι πολύ αργή στην εξάµι ση. Οπρυικαρχ. κάς 
κίνδυνος εἶναι απότην επαφή µε τοδέρµα ή την κατάτοση, αν 
και είναι πολύ τοξι κόως αεροζόλ. 

ΣΥ ΜΓΤΩΜΑΤΑ- Θαμπή Φαση, σηµαίνουσες κῴες (µπορεί να 
µην προκύ ψουν απότην απορράρησητου δέρματος), ϱι νι κή 
καταρροή, σφίξι µοστοστήθος, εφίδρωση, μυϊῖ κἐς συσπάσεις, 
ναυτία, έµετος, αδυναμία και κώ μα. Ηει σπνοή ατμού ήη 
απορράρησητου ατμού µέσωτων µατι ών προκαλεί την ταχύ τερη 
ἐναρξητων συμπτωµάω.,. Η απορράρηση απότο δέρµα δι αρκεί 
γενι κἀπερίπου 10 λεπτά 


ἡδιμθμµηα Θἱῇ 1ο Λωο]θυγ 


(51009 ηθη.-! 1Ο! Ἠοοασιχθι θ5θυβάς/ Θιῇ ι10:-1) 


ΛΕ ΠΤΟΜΕ ΡΕΙ ΕΣ -ΤΟΝΧ, άτως και ταπερι σσάερα ἄλανευρι κἀαέρι α, 
προέρχεται απὀέρευνα εντοµοκτάων, ηοποίασε αυτήν την περἰπτωσηέγινε 
στηβρετανία στατέλητης δεκαετίας του 1950.Σε αντίθεση µε τοδαΓίη, τονχΧ 


είναι ένας επί µονος παράοντας -που σηµαίνει ἁάι µπορεί ναπαραµείνει στοστόρ 
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Μαομίπε ΤιαηςΙαΐθεα ΟΥ ἄοοοε 


Απφοτίοά Ναθίάος 


και ενεργόγι α εβδοµάρες κάε φορά(υποθέτοντας κατάληλες 
καιρι κές συνθήκες). Αυτή ηι δι άητα δίνει επίσης στονΧ 
πολύ χαµηλάερη δάη στοδέρµα απότο-αγίῃ,͵ καθώς δεν ϐθα 
εξατµι στεί πρι ν απορρορηθεί. Ηανάει ξη 50/50 νΧκαι 


ΓΡΜ5Ο δίνει ένα υγρόπου απορραράαι απὀτοδέρµασε 2 έως 3λεπτά 


ΤΟΡΜ5Ο επιταχὀ νει την απορράρησηκαι αυξώει την 


τοξι κάητα σε οργανορωσφορι κἐς ενώσεις ἁτως τονευρι κὀαέρι ο. 


Στη δεκαετίατου 1950, οι Σοᾖι ετι κοί πει ραµατί στηκαν µε ένα 
μείγμα 50/50 ΡΜΣΟ και 5οΠΙΔᾶη/(τοτυπι κόνευρι κότους παρά/οντα). 
Βρήκαν άι η δάσηήταν Ί/6η ἀσοοκαθαράς παράρντας. 


Παρασκευήτου ΝΧ 1) 

1000 πι αν ὐ δρου αι θυλαι θέρακαι 234 γραμμφι α 
επαν ααποσταγµένης δι λλωρομεθυλφωσφίνης προστίθενται 
σε φι ἂη αντί δρασης 3 λίτρων ησποία έχει προηγουμένως 
ξεπλυθεί µε ξηρὀάωτο, 

2) Μίγµα 152,4 πι! (193,2 ο) απόλυτης αι θαν όλης και 583,1 πι 
(627 ο) π, Πη-δι αι θυλανι λίνης τοποθετού νται σε σταγονοµετρι κό 
χινί και προστίθενται στάδην µε ανάδευση στομείγµα απόὀτο 
στέδι οΊ. Κατάτη δι ῴκει α αυτής της προσθήκης δι ατηρείται η 
θερµοκρασί α αντίδρασης στους 205 έως 305 6 µε χρήση παγόλουτρου 
και ξεπλύ νετε τοάωτομέσωτου συστήµατος. Ηγραμµή εξόδου 
αερίου απότον συμπυκνωτή συνδέεται µε µι αφυσαλίδα 
υδραργύ ρου. 

3) Αφού ολοκληρωθεί ηπροσθήκη αλκοόλης, συνεχστετο 
ανακάεµαγι α λες 3 ώρες. 

4) Αφαι ρἑστε τη φι ἀη απότη συσκευή αντί δρασης και 
ξεπλύ νετε µε ἅμτο, 

5) Χύ στετοπερι εχµενοτης φι ἂης σε χοαΜη Βυεῃπεί και 
ξεπλύ νετετηφι ἄη µε 300 πι ὧυδρου αι θυλαι θέρα. 

Ρίξτε τοστοχινί. Φίλτρομε κενόαπόαναρραρητή εξοπλι σµένομε 
παγί δα ξηρού πάου/ασετάό)ης. Πλύ νετετοκέικ φίλτρου µεδύο 
δόσεις των 300 πι ανύ δρου αι θυλαι θέρα. Τοκέι κ φίλτρου 

είναι Χ, υ δροχλωρι κή η-δι αι θυανι λίνηκαι δεν χρησι µοπαι είται 
σε αυτή τη δι αδι κασία. Μπορεί να αποθηκευτεί και να 
μετατραπεί ξανάστην αρχ. κή του µορφή γι α επαν αχρησι µοποί ηση. 

ϐ) Τουγρόπροίϊ ὀ, της αντί δρασης μεταφέρεται σε φι ἀη2 
λίτρων που έχει προηγουμένως ξεπλυθεί µε στεγνό 
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ο υ-υ-υ-υ--Ἂ----------------------------------πσσαώςς 


ἅωτο Συνδέστε τηφι ἂησε στήληγεμάη Ί0ιντσών µε κεφαλή 
απογύ µνωσης και αποστάτε τον αι θυλαι θἐρα σε θερµοκρασία 
περίπου 6056. Τοκάυμμα αερίου εξόδου σφραγίζεται µε φυσαλίδα 
υδραργύ ρου γι ανα αποκλείεται ηείσοδος ατµοσφαι ϱι κού 
οξυγόνου στοσύ στηµα. 

7) Τοεναποµείναν υγρόμεταφέρεται σε φλώτζα 500 πῃΙ και 
αποστάεται υπόκενόστους 47.0/50πΙΠΙ. Ηαπάδοσηείναι περί που 
223,2 γραμμθι α δι αι θυλομεθυλαρωσφονίτη. 

8»Τα223,2 γραμµόι α δι αι θυλομεθυλφωσφονίτη 
τοποθετού νται σε φι ἀη 1 λίτρου εφοδι ασµένη µε θερµάμετρο 
και συμπυκνωτή και αναµι γνύ ονται µε 119,6 γραμµόι α2- 
διι σσπροπυλαµι νοαι θαν όλης. 

ϱ) Ξεπλύ νετετηφι ἄη µε ξηρὀἅμτο και θερµάώετε αργάαπό 
τους 235 έωςτους 110596 γι α 55 λεπτά 
ΠΗαι θαν όλη θα τσι να αποστάεται στους 75" έως 78,55ς. 
ΣυνεχΧστε για λα θ5λεπτάγι ανα αφαι ρέσετε ὀλητην αι θαν όλη. 
Ηθερµοκρασίαθα φτώσει τους 15036 µε την ολοκλήρωση. Η απάδοση 
πρέπει να είναι περίπου 37,4 γραμμόι α αι θαν όλης. 

10) Δι ακάψε τη θέρµανσηκαι ξεπλύ νετε µε ὤμχομέσωτου 
συστήµατος ενώ κροώνει στους 50356, 

Ι1 Κλασματι κή απόσταξη υπόκενά Τοεπι θυ μητόπροϊ ὀν, ο2- 
διι σοπροπυλαµι νοαι θυλομεθυλ-φωσφονίτης, θα αποσταχθεί 
στους 5455/100. Ηαπόδοση είναι περίπου 136,8 ο. (Σηµείωση- 

Ένα απότα αρχ κἀαποθέµατα τροφοδοσίας, ο 

δι αι θυλομεθυλορωσφονίτης αποστάει στους 4856/50 πηπι. Αυτό 
τοκλάόσµαθα πρέπει να αποθηκευτεί γι α επαν αχρησι µοποί ηση. 
Σχεδά τοµι σόὀ(4596) µπορεί να ανακτηθεί µε αυτά τον τράπο. 

12) Εξοπλίστε µι αφι ἂη Ί λίτρου 3 λαι µών µε αναδευτήρα, 
ένα φρεάι οθερµοστοι Χίου, ένα σωλήνα προσθήκης γι ατοθείο 
µε µι α δον ού µενητροροδοσίακαι µι α γραµµή προσθήκης 
αὔωτου .Ηφι ἀηβυθίζται σε λουτρόαι θυλενογλυ κόλης που 
περι έχεται σε βζομπαταρίας. ΗψΨ) ξηελέγχται µε τοκάυµµα 
ξηρού πά/ου στολουτρόκαι τηθέρµανση, µε ἐναυποσυνδυασμµένο 
ηλεκτρι κόπηνί οθερµάητας. 

13) Ρίξτε τα 136,8 γραμμόφι α αι θυλ2-διι σοπροπυ - 
λαμι νοαι θυλομεθυλφωσφονίτηστηφι ἀηκαι ξεκι νήστε µια 
εκκένωση αζώτου γι ανα δι ατηρήσετε µι α αδρανή ατµοσφαι ρι κή. 
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Μαομίπε ΤΓαηςδἰαἰεά ὈΥγ ἄοοφοιε 


Λοσοσίος Νασείος 


14) Χρησι µοποι ήστε τον δονού µενοτροροδάηγιανα 


προσθέσετε αργά18,5 γραμμάι α αλεσμένου ροµβ κού θείου. Αφήστε - λ/ . λ4 
60 λεπτάγι αν ατραροδοτήσει τοθείο Ηαντί δραση δι ατηρείται 


στους 303ς περίπου µε τολουτρό 


ξηρού πά/ου/γλυ κόλης. 15) 10 λεπτάµετάτην προσθήκητου 
τελευταίου θείου, θερµαίνετε τη φι ἂη ἀοτο δυνατό, γρηγοράερα 5 Υ ς Ἱ ε- Λῄ σ 
στους 12036, χρησι µοποι ώντας τοθερµαντι κόστα χε ο και 
δι ατηρήστε σε αυτή τη θερµοκρασία γι αθ0 λεπτά 
Τώρα έχετε περίπου 155 γραμμόι α5:2- 


διι σοπροπυλαµι νοαι θυλ)-0-αι θυλομεθυλφωσφονίτη(νΧ) 


καθαράητας 97,696. Χρησι µοποι ἠστε τοµε σύ νεση. 
ΣΗΜΕΙ ΩΣ Η- Μην επι χει ρήσετε αυτήν τη δι αδι κασία, 


εκτά εώ εἰστε ἐέµπει ροι και ἐμµπει ροι στη δι εξαγωγή 


αντι δράεων και αποστάεων σε αδρανεἰς ατµάσφαι ρες και Ηπιοι σχ)ρήτοξίνη στον κἀσµοέχει µικρή αξία χωρίς ένα 
γνωρίζετε τη φύ σητω) χημι κὠν ουσι ὦ ν που χρησι µοποι οὐ νται. αποτελεσµατι κὀσύ στηµα χορήγησης. ΕΦ δεν µπορείτε να 
Εώ δεν τοκώετε, αντι µετωπί ζετε την καταστροφή. πώετε αυτόπου έχετε εκεί που θέλετε, σε µι α µορρή που θα 


εκμεταλλευτεί στοµέγι στοτι ς θανατηφώῴεςι δι ἀητέςτου, 
ηεξαι ρετι κάι σχ)ρή ουσία σας είναι όρηστη. Οτύ πος του 
συστήµατος παρέδοσης που χρησι µοποι εἰται µπορεί να είναι 
τάόοαπλά ή τάσοπερίπλοκος άσοτοεπι τρέπουν οι συνθήκες 
λειτουργίας και τοεπίπεδοτεγχνολογίας σας. Στοένα άρο 
του φάσματος βρίσκεται ητελνι κή που χρησι µοποι οὐ σαν 
παλαι άεραοι Οθωμανοί Ι νδοί στη Γουι ώα, οἱ οποί οι 
μεγάωναντις µι κρογραφίεςτους,τις ακονίζονταν και τις 
κάυπταν µε κουρῴε. Κατασκεύ ασε ἐνατρομερόκοντι νόάτλο. 
Στοἀάλοάκροτου φάσματος βρίσκεται τοαθώυ βοάτλοτης 61Α, 
τοοποίοεκτάευσε ένα µι κροσκσπι κὀβελάι σε μέγεθος 

τρί χις που δι αλύ θηκε στοσώ µα. Οτύ πος του στόρυ θα 
επηρεόώει επίσης την επι λογή του συστήµατος χορήγησης 
που Θα χρησι µοποι ηθεί, άτως και ηφύ σητης χιμι κής τοξίνης. 
Ταπτητι κάυ γρά άτως ηχλωρακετάώη ή τοΗ{Ν, μπορούν να 
παραδοθού ν µε γυὰινες φι ες που πετι οὐ νται μετοχρ., 
εώ προορί ζονται ως άτλοπερι οχής, ή µε μπουκἀι ψεκασμού 
για ατοµι κἠή µάυνση. Ταπολεµι κάἀαέρι α, άτως τοδᾶΓίΠ, τονΧ, 
ήτο ΜιςίᾶΓα μπορού ν να παραδοθού ν µε την τε}λνι κή της 

δι άοσης εκρηκτι κών, εώ προορίζονται ως ἀτλοπερι οχής. 
Αυτή ητελνική είναι οταχύ τερος τράτος γιαναμολύνεις 
γρήγορα µι απερι οχή µε τοξίνες. Η έκρηξη προκαλεί τη δι άπασητης γέµι« 


80 8] Συστήματα Παρέδοσης 


Μαομίπε ΤιαηςΙαΐθεα ΟΥ ἄοοοε 


Απφοτίιοᾶ Ναρίος 


µε αποτέλεσµα να εξατµί ζται πι ογρήγορα. Τοχημι κόορυχείοΜΙτου 
Στρατού τω) ΗΠΑείναι ένα απλόδοχεί οΊ γαλονι οὐ που περι έχει αέριο 
ΥΧ ή μουστώδα. Ηδι Φοσηεπιτυγχνεται µε ἐνατεμόκ οεκρηκτι κού 
κορδονι ού µήκους 5ποδι ών που περιτυλίγεται κἀωαπότοδοχείοδΣε 
αυτή την περί πτωση, λίγος απότον χημι κὀπαράοντα στην πραγματι κάητα 
εξατµί ζεται. Αντίθετα, απλώνεται στην περι οχή ως ρύ πος επαφής και 
κίνδυνος εξάµι σης. α επί µονοι παράοντες, άτως ο. προαν αφερθέντες 
δύ ο, μπορού ν να μολύ νουν µι απερι οχή γι α εβδομάδες ή ακόµα και 
µήνες κάὤε φορά εώ οκαι ρά είναι αρκετάκρύ ος ὦστε νακαθυ στερήσει 
την εξάµι σηκαι δεν έχει υπῴξει βροχή. Ηκοι νή υποδερμι κή σύ ϱριγγα 
µπορεί ναείναι ἐναπολύ ευέλι κτοεργαλείογι ατην παροχή τοξινών. 
Τα αποθέματα υπογλυ και µί ας μπορού ν να μεταφερθού ν στην τσέπη 
µεταμφι εσµένα σε στυλά 

Μι α σύ ϱι γγα Ίεα {µρεγειίῃ είναι ηπι οεύ κολητροποποίηση, καθώς 
είναι αρκετάλεπτή ώστε να χωρέι ταπερι σσάερακοι νάκαπάκι α στυλό 
στοάκροτου εµβόλου της. Ενδέχεται ναχρει αστεί κάτοι ογυ ἀι σµα. 

Ένας απότους απλού στερους τράτους παροχής πτητικών υγρών 
τοξινών είναι ηχρήσηφι ἁης ϱ.νι κούὐ σπρέι. Είναι ῴεσα δι αθέσι µα, 
φθηνάκαι σε μέγεθος τσέπης. ΟβοβεΓί Μαἰπηδίαϊί, ένας απότους κύ ρ.ους 
σχεδι αστές του θρυλι κοὀ πυ ραύ λου αγγο]εί καθώς και του άτλου 
βελών της 61Α, κατοχύ ρωσε µε δίπλωμα ευρεσιτελνίας ένα άτλο 
δακρυγά)ων µε μπουκᾶι συμπίεσης µε φακόστίφτηγι ανυχτερινές 
συναντήσεις. Αφού γεµίσετε τομπουκᾶι, θαπρέπει να βο)λὠσετετο 
ακραρύ σι οµε βαζλίνηγι ανα αποτρέψετε τη δι αρροή. Προτι µάαι το 
είδος της φι ἀης µε τοκαπάχι µε τοκαπάκι, καθώ ς µπορεί νατεθεί σε 
λειτουργαμετοέναχρ.. 


Ένα ἀλοαπλόσύ στηµα παρέδοσης είναι ένα κοι νόπαι δι κόπι στόλι 
νερού . Μεγάοπρέβληµα είναι τογεγονά άι ταπερι σσάερα δείγµατα 
της αγορά είναι, πολύ απλά σκουπί δι α. Τανεά ερα µηχαν οκίνητα θα 
ήταν ωραία, αλλάείτε είναι πολύ μεγάα είτε µοι ἄουν πολύ µε πυ ροβόλα 
άτλα. Αυτόαπλάδεν θα έκανε. Τα κύ ϱρι α σηµεία που πρέπει ναλάξτε 
υπάμη άαν επιλέγετε έναπι στὀλ νερού είναι -Δι αρροή -Τομάώο 
σηµείοπου πρέπει να 

βγαίνει υγρὀείναι τοακροφύ σι ο Μπορείτε να ανεβόσετε τολι µάώι 
φάτωσης µετάτην πλήρωση, αλλάσποι αδήποτε ἀλλη δι αρροή είναι εντελώς 
απαρόδεκτη. 

2) Ό/κος παρέδοσης - Αυτόείναι τοπάόσουγρό 


δ2 


εκτοξεύ εται έξωαν άτρῴηγµατης σκανδἀλης. Οό/κος είναι πιο 
σηµαντι κά: απὀτοεύ ρος του 5α υπ, αφού συνήθως χρησι µοποι οὐ νται 
σε σηµείοκενό απευθείας στοπρόσωποτου θύ µατος. Π θανάαταθα 
χρει αστού ν περι σσάερα απόέν ατράἈγγµατης σκαν δάης. 


3) Απαιτείται αστώωµα; Οι σµένα μοντέλα απαι τού ν πολλά 
τραβήγµατατης σκαν δἀάης ή ἂλους χει ρι σμού ς πριν ξεκι νήσει η 
παρέδοση. Γι απρορανείς λόγους, αυτόείναι απαρέδεκτο. 


Όπως και µε τομπουκἁᾶι συμπίεσης, τοακραρύ σι οπρέπει να είναι 
ελαφράβουλωμένομε βαζελίνη. Ένα εύ χρηστοπι στὀλ ψεκασμού σε 
μέγεθος τσέπης µπορεί να κατασκευαστεί απόµι α και νή σύ ριγγα και 
µερι κάεί δη οι κι ακής χρήσης. Κάρτε µι ασχ σµή σε καθεμία απότις 
γλωτίδες τω» δακτύ λων στα πλάι α αρκετάμεγάηγι αένα φαρδύ 
λαστι χάκι. Τολάστι οτεντώνεται κατάµήκος του άρου του εμβόλου και 
στερεώνεται και στις δύ ογλωττίδες. Μι α εγκοπή κάεται στοέµβολο 
γι ατοµολλότης σκαν δάης. Αυτάς οµολλάς είναι κατασκευασμένος από 
επίπεδουλι κὀ πλάους περίπου 3/8". Συγκρατείται στοσώ µατης 
σύ ριγγας µε µερι κές στροφές του σύ ρµατος του µηχανι κού . 
Αυτόθαλειτουργήσει επίσης ως ἄονας γι ατησκανδάη.Δεν 
απαι τού νται πραγματι κἀάλεπτομέρει ες κατασκευής, απλως 
συμβουλευτείτε την ει κΦα. Δοκι µώτε να δείτε εώ τοακραρύ σι οέχει 
τοκατάληλο μέγεθος γι ανα παραδώσει τοεπι θυµητόφορτίοσας. 
Μπορείτε νατοπροσαρµώσετε γι αναξεφορτώσετε πι ογρήγοραήνατο 


περι ορίσετε εώ επι θυµείτε µεγαλύ τερηεµβέλεια. Συνδέστε ἁτως πριν µε βαζελίν! 


Συστήματα Παράοσης 


Μαομίπε Τιαηξιαϊεά Ὀγ ἄοορᾳιθ 


Αβφοτίο Ναθίΐος 


Ηγροσάθππίς ΘγήπΦθ Θαυίή υπ 
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“ΡΦΙΣΟΝ 


ΡΒυΙΙ ΕΤ 


Ἡ ] 


Ένα αποτελεσμµατι κότοξι κὀβλήμα είναι τρελόµε λίγες απλές 

τροποποι ήσεις ενάς εµπορι κού τζάκετ και γύ ρου Χιμηλού σημείου. 

Αυτή η απλοποί ησητης έκδοσης Ποί[α ςἰπιί] Γ 
γύ ρος χρήσης απότοσοβ ετι κὀαμώτημµα Β' Παγκάσµι οὐ Πολέμου. ΕΧὼ 
σχεδιαστεί γι ατοφυσίγγι ο0,38/9ΠΊΠΙθα δουλέψωσε περι σσάερα 
«λα µε προσαρμογή μεγέθους. 

Βήμα Ενεργοποι ήστε:' Μεγεθύ νετε τοσηµείοτης κοι λάητας στη 
χρήση γαλακτώ µατος/8τά ων µε τρυπἆβυπήστε τοµέχρι να φτώσετε στο 
κἀ ωμµέρος του τζακι ού . Πφτε τοαυτοκίνητοκαι ὁκ τοτρύ πηµατου µπουφώὼ. 

5ί6ρΤννο-ἰ)5ίη 03Ι/4ἴΠης Π 04 | αγίπαθ { Οἱ απ! |α ΠαιπἰςρΠεΓίςα | 568 
εἰπίοίῃοαποςφ οΓ{ίπε Ριεῖ. 

Οκοσμηµατοπώλης µας έχε τηδυνατάηταναδιαι ρέσει τα 
τέταρτατου τζακι οὐ . Περάστε τη δι αδροµή κἀωαπότη σφαίρα στη 
θήκητου φυσι γγίου. Τραβήξτε το 
αυτοκίνητοκαι ὁµ την περίπτωση. 588 {πες εειίςµελά(α. 

Βήμα οι {- Ρας Κίῃ 6 ΠοΙΙο νναπα ΓίΠ 6ηµι σφαίρι ο- «8 588 ἴ ν{ ῃ 
ἴῃ θα ἴοχί πο οΓορίίοῃ. 


Βήμα Γέντε - Προσεκτι κά πά)ος στοεσωτερι κότης θάασσας µε 
κόλλα. 

5δίθ ρ 5ἱΧ- 588 ἴ8(/4ΐ Π ἰπς Π Ρ4ἱ | Ρ6αΓίΠ οἱπ ρίᾶς 6 
µι α θἀάασσα γύ ρωαπότην άρηµε τηλάα άαν είναι στεγνή. 

ΣΗΜΕΙ ΩΣ Η- Ηπράσκρουσητου µπαλονι οὐ θαβᾶει πίσωτο 
κώι σµάτρυ γι ανα ανοίξει και να απλώσει τοωρέλι µοφορτίοσε 
ὁοτοτραύ µα. 

Ηευ δι άρι τη άρητου τζακι οὐ θα προκαλέσει προσθήκη 


Ροίΐίςσοπ Βιἱιεί 4 Ί 
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Ροίΐδοπ Βυ]θί 41 


ζημι ἀδεδομένου άι αυτή ησφαίραεἰναι αρκετάι σχ»ρή ακάµηκαι χωρίς τογέµι σµα δι99ἱ 884 Βοβείϱ 
µε δηλητήρι ο. Πρέπει να σηµει ὠθεί άι ο. σφαίρες δηλητηρι άεων είναι παρώομµες 
σύ µφωνα µε την οµοσπονδι ακή νοµοθεσία. 

ΗΒΑΤΕ έχει επίσης αποφανθεί ἀάι, δεδομένου άι αυτάς οτύ πος σφαίρας έχει 
µι α χαλύ βδι νη σφαίρα στη μύ τητου, θεωρείται άτλοπου δι απερνάτην πανοπλία 


και ως εκτού του είναι παρώομο. Είναι απἰθανοαυτή ησφαἰραναείναι ικανή ω-. Ῥομίαρὶ 
νατρυπήσει τοσώ µα Τοκίς ἰσοαά 
παν οπλί α. 
Βωβοί φθοκοί 
ίοθά Όσο 


«--------------  99Δί 


φφσκοι κεί (ϐ) 


86 


Μαομίπε Τ{αηδΙαΐθα Ὀγ αοοροιε 


Αβφθοτίοά Ναρίίος 


88 


ΡΦΙΣΟΝ΄᾽ 


ΡΒυΙΙ ΕΤ 


μ2 


Αυτάς οκανώας τροποποι εί τη σύ µβαση! ΗοΙΙο νν Ροίΐη Ταςίς5 
Ἡ Ί αλλάµε πολλές δι αφορές. Το 
χολόθα μπορού σε ναλώει µι ακάμουλαπου περι έχει την τοξίνη. 
Το|αςΚε {ἰς 56{ - 
ΚουμΠα ἆ ἄΓουπα {Π ε ἴο ΡΟΥ ΠΙίη 9 Ιίκε ἃ ἄΓοονε 5ἱη 
ἴς Μετάαπόκρού ση, ηκάψουλα έκρηξε και ητοξίνη 
έλκεται απότην οδόντωση σίπ{ῃ ϱ αεκαῖ. 
Τοκύ βι οπλεονἐκτηµα είναι άι αυτά οτύ πος του δελτίου 
µπορεί να «κατέβει» σε ακραία χαμηλή ταχύ τητα και µέχρι να 
παραδοθεί τοφορτίοτου. Ταχὸ τητα περίπου 40 0 
αμοι βής είναι η ανά/κη γι ατρὀ πηµατου σκι 
σεένα ζςξὐ γος ιντσών ἴεσᾶ φύ σίγγι οµε τοσποίοτο 
κατέβασµατου είναι συνήθως πολύ ἠσυχοαπότοίδι οπράυπο 
Επίσης {ῃ 6 Ριἱ6 { ἰέςαι 
σε πολύ ελαφρύ απότοσηµεί προέλευσης, λεει ἄξται ται 
λίγη σκάό)η. Δοκι µάστε πρωτα µε το)λον δράκοκκο τογύ ρο 
γέµι σµακαι τογέµι σµα αντί γιατοξίνεςγιανα 
προσδι ορίσετε την ακρι βή ποσάητα σκάης που απαιτείται. 


Κατασκευή 


1) Απλώστε τη ζελατίνα µε κάψουλα µι σόµε λά(α 
αδι 6βροχηκαι ανθεκτι κή. Αρήσταονα στεγνώ ἄεαν είναι 
απαραίτητογι ανατοτρί ψωγι αλίγο. Μετρήστε τη 
δι όετροτης κἀυ ψης της κάμουλας 


Ροΐἰσοηπ Βιμίαίἡ 2 
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Αφφοτίεἀ Ναφέίος 


2) Συσκευόάστε την τοξίνητης επι λογής στην κάμουλα. Μπορεί να 
θέλετε ναπροσθέσετε ένα αντι πηκτι κόγι ανα δι ατηρήσετε τηροή του 
αίματος. Μπορεί να βοηθήσει να υγρανθεί ελαφράη σκάΦηγιανα 
διευκολυνθεί ησυμπίεσηκαι µετάνα στεγνώσει. 

3) Ανοίξτε την κοίλησφαίραµε τοτρυπώι κατάληλου μεγέθους. 
Μπορεί να είναι ευκολάεροναχρησι µοποι ήσετε έναμµι κρχεροκοµµάι 
στην αρχή και µετάνα προχιρήσετε στοσωστόμέγεθος. 

4) Κρατήστε την τρυπηµένη σφαίρα ανάτοδα και σύ ρετε την κάμουλα 
στηθέσητης. Σφράι ση µε εποξει δι κά 

Σηµείωση- Συνήθως είναι καλύ τερονατοποθετήσετε τη 
σφαίρα στη θήκητου φυσι γγίου πρι ν την τροποποι ήσετε. Η ολοκληρωμένη 
σφαί ρα δηλητηρί ου µπορεί να καταστραφεί εάώ προσπαθήσετε νατην 
τοποθετήσετε στην πρέσα φώῴτωσης. Γι απολύ µεγάλες κάµουλες, µπορεί 
να θέλετε να χρησι µοποι ήσετε ένα απότα "μι σάμπουφώ" που 
χρησι µοποι ού νται απὀχει ραρορητές που σφυροκοπού ν τις δικές 
τους σφαίρες. Η συ μπληριωμένησφαίραθα είναι εξαι ρετι κάελαφρι ά 
αφού δεν θαυπώῴχει καθόλου µάυβδος στοσακάι. Αυτάτα φυσίγγια 
δεν θαλειτουργ/ού ν σε έναπι στόι αυτόματης φάτωσης λό/ωτης 
µι κροσκοπι κής γόμωσης σκάης. Χρησι µοποι ού νται καλύ τερασε 
περί στροραή πι στόλι ατύ που ἀθγΓίπα6Γ. 
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ΨΑΨΑΨΑΨΑΝ, 


ΜΒοΠίπο Τ/αηδιαϊθά ΟΥ 4οορίθ 


ο ασίναν 


ΡώωΙςΟΝΙ 


ΡυΙΙ ΕΤ 
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Τροποποι ηµέ ν ο (ἰᾶςεί 5ὰ[6ίγ 5Ι119 
ΤΠ 6 αἰᾶςε έχει υ ψηλή ταχύ τητα, υ ψηλή θαν ατηφέρατροχ. άπου 
εἶναι δι αθέσι µη στοεμπόέρι ο Περι λαμβμουν αοῖ Ποιο µε Ιᾶεκεί 
Π]]6 α ννίϊ Π 4 1 2 ΒἰΤ ἆ 5Πο ἴ απά Τορρε α ΝΝΙΐ ῃανθ ρἰαςίίς ποςθ (αρ, 
ἴῃ 6 (ἰᾶςθ Γἰς ἀθσίοιθ ἄ ἴο ΌΓᾶς ἴο ΟΡΘΗ ΠΟη ΕΓΑΠΙΡ, σΠοῖ ἵπ ο ἴΠ ϱ σΠοῖ 
ἰη {Π 6 πληγή .οη ο 5Πο ἴ ΚΙ | ργοσδβΏΙΠΐ Υ ννίῖ ΠΠ ἴοις ο Πίζ ννίϊ Πα λίγα. 
ΩστΦο Τομάοπου χρει ἄεται είναι 9806, 


Απλή τροποποί ηση µπορεί ναείναι 100 96 ΚΙ [πι θανάητα 
Υ «2 3 Πἰἴ σπου δήποτε . 
Ηδι αδι κασία έχει ως 

εξής - Βήμα Οµ 6 - ΒΓΙΙ |/16ἱ Π ἱπς Π Ποί δἶπ {Π 6 εθηί 
ΓοΠ ἴπε ρἰᾷςίἰς Ππος 6 (8Ρρ. 

Χρησι µοποι ήστε µι αυποδερµι κή σύ ϱρι γγα µε τηλί µα 
βελώας και την έγχρσητης κατάληλης ποσάητας τοξινών σε 
µια σφαίρα. Μάοη υγρή τοξἰνηείναι κατάληληγι ααυτόαπό 
την καλύ τερηποσάητανι κοτίνης. Δι Φυμαγι αστερεές τοξίνες 
και ακονιτίνη ή κολχ κίνηκαι (δηλαδή χαμηλή δόση) είναι 
εξαιρετι κή. Τοκυανίδι οδεν είναι πολύ καλόκαθώως ητόση 
του να αποσυντίθεται ταχύ τατα κατάτην αραί ωσήτο,. 

Οποι αδήποτε σφαίρα µε γέµι σµακυανίου θα είχε αβέβαι η 

δι ῴκει α ζωής. πα ναρα τς τηλύ ση 
που χρει ἄεστε γι αναλάβτε τη σκό η απόδηλητήριο να 
µετρήσετε τη δάσητης σκά)ης στη µπανι έρακαι ναπροσθέσετε 
τον κατάλληλο δι αλύ τη. ρονναε γείναι αἷς - 


δν οξ Ροΐίσοπ Βι]αί { 3 
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λυθεί. Βεβαι ὠθείτε άι αυτόθαται ϱρι ἄει στη σφαίρα. 

Βήματρίτο- Σκουπίστε κὤε περἰσσει ατοξίνης που µπορεί να 
έχει χοθεί και σφραγίστε την τρύ πα µε µια σταγώΦαλάας ή βερνίκι 
νυχ ὦν (Σηµείωση- Τοκάκινοείναι τοσυνηθι σµένοχρωμαγι ατα 
δηλητηρι ασµένα πυ ροµαχ. κἀ. 

ΣΗΜΕΙ ΩΣ Η- Τα ἰᾶςθις χρησι µοποι ού ν µι αελαφρι ἀσφαί ρα 
που κινείται µε υψηλή ταχύ τητα. ἄτοι αδήποτε σηµαντι κή αὐ ξηση 
του βίρυς θα μπορού σε να προκαλέσει την ανάττυξη υπερβολι κής 
πίεσης στοθάλαμο. Να είστε προσεκτι κοίἰ. Τοµά/οπου μπορώ να 
προτείνωως ασφαλές εἰναι τοτροποποι ηµένο.38 δρεεἰαΙ άαν 
εκτοξεύ εται στο.357 ΜΔοΠΙΙΠΙ, το.357 θαχει ρι στεί εὖὐ κολατις 
πιέσεις που αναπτύ σσονται απὀτοφυσίγγι 9.38. 
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ΙΚΦ} έτα: 


ΘΜΟΚΕ 
ΨΚΕΝΑΡΟΌΕ 


Μι α απλή χει ροβοµβ δα που θα παράει είτεκυώιο 
ή αρσενι κόΟκαπνά, µπορεί εὐ κολα να κατασκευαστεί απόκα νά 
υλι κά Αυτή ησυσκευή είναι πολύ αποτελεσµατι κή σε 
κλει στού ς αβλῴσς εἰχῴίασασοβομθκί σδλβισταιβρξίόσε υ ψηλές θερμοκρασίες. 
Αν ἆογα µε τοσχέδι οχρήσης, αυτόμπορεί να µην έχει πράβηµα. ; 


1) Αναμείξτε 5 µέρη λλαρι ού χου καλίου. 5 µέρη ζάαρη, α Ί 0 µέρη µαλακόή 
τρι οξείδι οτου αρσενίου ή κυανι ού χου καλίου σε ένα βάἄο. Καλύ ψτετο 
καπάκι και ανακι νήστε µέχρι να αναµει χθεί καλάη χ]µι κή ουσία. 

. ; Φροντίστε να φοράε λαστι χένι αγώτι ακαι καλή 
µάσκα προστασίας. 

2) Προσθέστε τάσοζεστόὀνερὀώστε να σχηµατι στεί µι α σφι χεή ζ0 µη 
Ὀμώστε ή ανακατέψτε µέχρι να προκύ ψει έναεπι µελές μείγμα. 

3) Περάστε τη ζ µηµέσα απόένα κοµµάι δι άρησης και περάστε τοπάω 
απόένα κομµάι καθαρού χαρτι ού. 

14) Αφήστε τον πυρήνα που προκύ πτει ναστεγνώσει καλά. 
το(αγηπἰαθτείνει ναείναι υγροσκοπι κό(απορροφράτην υγρασία απότον 
αέρα) και θαπρέπει να στεγνώσει σε ένα ζεστό 

λρήση. Ένας προθερµασµένος φού ϱρνος είναι καλύ τερος γι' αυτό αλλάφροντίστε νατοκώετε 
η θερμοκρασία δεν είναι πά ωαπό150:ΕΓ ή µπορεί να προκληθεί πράιρη 
ανάρλεξη. 

5) Συσκευάστε τον ξηρόπυ ρήνα µέσα σε ένα κατἀληλοκουτί , 
Προσθέστε τη συσκευασία ανάρλεξης (ένα µι κρὀσακουλέκι που περι έχει 
λίγα γραμµόι α λλωρι ού χου καλίου 50/5 0 και ζάαρη, ένα φου σκωµέν οκαλώ δι ο), 

ἐνακλείσι µοτης κορυφής µε έναν χφτι νοδίσκο.Σ φραγίστε µεταινία. 


Τοξι κά 


5ΙΠΟΚ 6 ἀΓΘ6Π8606ς 
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Γι α χρήση- Ανάµτε τοκαλώ δι οασφἀλει ας και ρἰξτε στοστόρ. 
Μπορεί επίσης να αν αφλεγεί µε µερι κἐς σταγώες συμπυκνωμένο) 
θείου. 


ΣΗΜΕΙ ΩΣ Η- Αποθηκεύ στε σε σφραγι σµένες πλαστι κές σακού λες µέχρι νατις 
χει αστείτε. 


Τοχίς 8Πιοκθ Ο/Γθηαό9 


 Φ---- ως 


Τοκο δή Γκ 


Τοξι κάς 


Χει ροβοµβί δες καπν ού 
98 99 


ΜΒοΠίπο Τ/αηδιαϊθά ΟΥ 4οορίθ 


100 


ΟΟΝΤΑςΤ 


ΡΟΙΣ5ΟΝ 
ΑΡΡΙΙΟΑΤΟΡΕΡ 


ΤΟ(Ρ Αή το" »ηᾶΚε ΡεΠ" αποτελείται απότο σώ µατου καν απέ 

που περι έχει τοφυτίλι γαπορού, τοοποίοέχει τηδυνατάητανα 
αι σθώεται µι αλύ σητου ΠΜΣ Ο και ἐναπλήθος στυλά 

τοξίνες. Όταν τοφιλί αγγίζει τοσκι του θὐύ µατος, θαλαμβώει 
µι αφά αλίγη δάση δηλητηρί ου. ΤΟ(Ρ Ακατασκευάεται 
απόδι ορθώσεις υγρών πένας,͵ είναι δι αθἐσι µοσε ἐνα επί σηµο 
κατάτηµα προµηθει ών. Αυτάτα στυλόέχου ν, µαλακόεύ καµπτο 
σώμακαι είναι εὖὐ κολονατροποποι ηθού ν.Ξεβ δώστε τοµαλακό 
σώ µα απὀτο µαλακόσώ µα, πι έστε τη δι Φθωσητου ρευστού και 
του λουτρού του εσωτερι κού µε τον δι αλύ τηγι ανα αφαι ρέσετε 
ἀλα ίχνη απότοαρχ κότου περι εχενο. Δεν έχουν αρι στερὀθύ µα 
στοσώμα αυτών των πένας. Τοπρι ὧι της βαλᾷ δας 
αφαι ρέθηκε προσεκτικἀ βεαπιοι{{παραεπ{ρίοΠ{ίπε 
ννίεΚκ.. ι Αι σθώεστε καλάτοφυτίλι µετά 
τοεµποτι σµοκαἰ τρξέβ/αλµαγι ανα αφαι ρέσετε τα ίχνητου 
μελανι οὐ δεν χρει ἄεται νατοτρίψετεγιαναταιριάει.Π ἐστε 
τοκου μπι για να προεξέχει περίπου 3/8'" και να προεξέχει από 
τηθάασσα με τοστεγανωτι κὀπυρ.τίἰο. και να χρησι µοποι είτε 
υποδερµι κἐς σύ ριγγες, ενίετετηλύ σηΡΏΜΣ Οἰπιοίπθρεη 
Ρά/Τ6 | υπίί ΙΕἱ5 περίπου 3/4 γεµάη. 


Μην τοπι έζετε ενώ τοεπιτυγχώετε. Επενδύ στετο 
νήµα µε τηλίγησιλι κΦηκαι τη στεγανοποι ητι κή επί στρωση 
που Κέρδι σε Τοκάυµµακαι την αντί στοι χ]θέση στην 
κατακΦυ φη θέση. ΙΠ 6 {ῃ ϱ ἰησίά θοΓ{Π 6 (8 ρ 


(ΡΑ 
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µε έναν κύ λι νδροαπόστυπόᾳρτογι ανα απορρορήσει τυχόν) µι κρές 
δι αρροές. Δεδομένου άι ηπέναθα μεταφερθεί κανονι κάµε τοφυτίλι 
σε Φὧθι αθέση, ηδι αρροή θα πρέπει να είναι ελάι στη. 


Χρήση- Αφαι ρέστε τοκαπάχι µε τοστυλόνα δείλνει µακρι ἀαπότο : 
σώμασας. Μην πι έζετε τοβαρέλι. Τοποθετήστε την άρητου φυτιλι ού Οοπίαοί Ροΐθοη Αρρβσαίοι (06ΡΑ] 
πώ ωή κοντάστοσώ ματου θύ µατος και πιέστε τοβαρέλι. Αρκετές 
σταγάες πληρατι κού πρέπει να στάὄουν απὀτοφυτίλι στον στόρο Μετά 
τη χορήγησητης δάσης, αποτι νάτε προσεκτι κάτυχόν χαλαρές σταγώες, 


προσέχοντας ναµην τις ανακι νήσετε πώ ωσας και ανακεφαλαι ώστε Βιουκ Ρθη ΟΡΑ 
το(ΡΑ. 
Απορρίψτε τη συσκευή τύ που πένας τοσυντομάεροδυνατόμετάτη 
χρήση, κατάπροτί µηση ρί χνοντας µι α αποχέτευση. --ὖρ ζαρ -------- 
ΣΗΜΕΙ ΩΣ Η-βεβαι ωθείτε ἀάι έχετε ελέγξει την ολοκληρωμένη 
µονάδα γι α δι αρροή πρι ν τηχρησι µοποι ήσετε σε µι αλειτουργία. Το γαἰνο 
φυτίλι πρέπει να εφαριάει ώὤετα, αλλάνα µην παρουσι ἄει δι αρροή ΑβφοιηὈιγ μα: 
ἁἆαν τοκρατάε ανάτοδα. Τοποθετήστε τοστυλόσε ένα φύ λλοχαρτι οὐ αρα 
σε ένα ζεστόὀκουτί (θερµοκρασία σώ µατος) και αφήστε τογι αµερι κές ανά Ιηόθί 
ὠρες. Κώτε αυτόµε τοστυλόσε πολλές δι αφορετι κες στόσεις. ( ) 
Παρατηρήστε προσεκτι κάγι α δι αρροές. Είναι καλύ τερονα διατηρείτε 
τησυσκευή τύ που πένας σε γυἀι νο σωλην Φι οπού ρου µέχρι νατη οκ 
χρει αστείτε. Θὐ0μηθείτε - στοι αδήποτε δι αρροή µε αυτότο άιλοενώ το 
κουβαλάε θα είναι πι θανά ατα θανατηφόρα. Ροη Βοόγ βοη Βοῦγ 
ΜΙχίπο Θήόου 
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Οελόι στος ανεµι στήρας έχει μέγεθος δακτύ λου και κἀυμμα 
έγωσης συσκευής και είναι τάοεύ κοληάσοκαι ηαπάρυψλεν θα 
παραδώ σωτοξίνωση µε ελόι στη δυσφορία στον στόὀο. εὐ Κκαµπτη 
µπανι έρα και! πάγριοἱ οθβψερεί ρειίαπέιἑθλαιό βνΠέοι ν ή οδοντάκρεµα 
και σωληνόι οµε µι κρἀερομµέγεθος. Αυτάτα σωληνάρια ͵ 
χρησι µοποι ού νται γι αµι α ποι κι λία προϊ Φτων, που κυμαίνονται 
απόµαλακτι κάκαι λι παντι κάέλαι α. 

Οτύ πος του δι αλύ τηπου χρει ἄεται θαποι κίλλει µε 
τοπροϊ Φ που περι έχεται στην αρχ κήτου µπανι ἐραΜι α κοι νή βελάΦα 
δερµατίνης εἰναι κόλλα πὀ ωαπότοστάμι οτου σωλήνα που θα , 
πρέπει ναέχει σφιχιή σφράι ση.ΠἹ8ία Οσωλήνας είναι συνήθως γ 
60/3 μαλακόπολυ προπυλένι οκαι πλαστι κόπου είναι πολύ δύ σκολο 
να κολλήσει µετις περι σσάερες κοινές κόλλες. Το 
«Ποί οἰμε» ενάς χομπί σταλει τού ργησε καλά 

Το|ο8 α- Αφαι ρέστε την προστασίατης βελά)ας και πι έστε 
την µπανι έρα επίπεδη. Τοποθετήστε τηβελώα µέσα στοδοχίο 
τοξινών και απελευθερώ στε την πίεση απότοσωλήνα. 

Ητοξίνη θατραβήξει µέσα στη µπανι έρα µε τοκενά 
Αφήστε λίἰγοεναέρι οχωροµέσα στη µπανι έραγι απι θανή δι αστολή 
του υγρού. Ηχρήσητοξι κὠν ουσι ών θαπρέπει να 
περι έχι ένα υγρὀυγρόπου περι έχει νι κοτίνηή δι αλύ τηνάρα σκἀά)η 
και δηλητήρι οέναν κατάλληλο δι αλύ τη. Απορώ γετε τοαλκοό εὤΦ 
είναι δυνατὀ, αφού πιθανά αταθα σταµατήσετε την ένεση. 

Τούς6-Αφαι ρστετοκαπάι απὀτηβελόα.Τοσώματου 
θύ µατος, είναι πι θανόνα χρησι µοποι ἠσωτο σώ µατου θύ µατος 


ΜΙη ἰ ΓαΠ 
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Αποοτίιοά Ναρίος 


Ξ------- --------ᾱἢἤἢἤἃς τς ------------ 


τέχνασμα. Πι έστε αµέσως τοσωληνόι ογι ανα εγώ σετε την τοξί νη. 
Τραβήξτε τη βελώα. Μην απελευθερώ νετε την πίεση στοσωλήνα 
έως ἆάου αποσυρθεί ηβελώαγι ανα εξαλει φθεί ηπι θανάητα 
αν αρράρησης της τοξίνης πίσω Απορρί ψτε τη συσκευήτο 
συντομάεροδυνατό κατάπροτί µηση ρίχνοντας µι α αποχέτευση. 


ΣΗΜΕΙ ΩΣΗ- Όντας τάσοµι κροὀ μεγέθους, τοΜΙΠἰ Εαπο 
είναι εὐ κολονα μεταφερθεί λαθραία σε απαγορευμένες περι οξές. 
Μπορεί να κρυφτεί σχεδὀ) οπο)δήποτε στοσώ µαή σε αντικείµενα 
που μεταφέρονται συνήθως, άτως ἐναπακέτοτσι γῴων. 


Θιάο γον Υ8ι Ριοϊοςἵνο Οαρ η Ρί8ο9 
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ΡΚκΟύὐΕΟςΤΟΝ 


Αυτή η βάση άτλου δεν χρησι µοποι εἰ την ΚάΒ στη δεκαετίατου 
'50 και της δεκαετίας του '60. Οάδρας της δολαρονί ας δι εξήχθη 
µε τοπνεύ µα αυτού του άτλου που δι αγράρηκε απότον 
ι ατροδι καστή και εμπλέκεται σε επι θέσεις. Τοαν ογθα 
προσδι ορίσει σήμµεραείναι αβέβαι οκαι εξαρτάαι εξ, οσον 
απότην αρµοδι άητατου ι ατροδι καστή. 
δολαρά ος αφήνει τον χρό)ονα δραπετεύ σει πριν απότις 
αυτοες και να αποκαλυφθεί η πραγματι κή αι τίατου θανάου. 
Ενώ µπορεί να επαναφορτωθεί, θαπρέπει να αντι µετωπίζεται το 

άτλοµι ας χρήσης. ΤΟΗ(Ν περι έχεται σε γυὰι νοφι αλίδιο 

χωρητι κάητας 5ες. Εώ έχετε καλές δεξι άητες φυ σήματος 
το. γυαλι ού , ηπροτι µώ µενη μέθοδος είναι ησφράι σήτου σε ένα φι αλί δι ο 
Δυστυχώς, τοακραίοσηµεί οβρασμού δυστυχως τοκαθι στά 
δύ σκολο. Μπορείτε να κάµετε τον δοκι µαστι κὀσωλήνα κανονικού μεγέθους 
στοκατάληλο µήκος και νατον σφραγίσετε µε πὠ µαπου 
εφαρμώει και λαστι χένι οτσι µέντο. 

Το άτλολει τουργεί ακολουθώ ντας τη σκανδάλη, η σποί α 
αποτελείται απὀκοντές λωρίδες µαλακών άαµπτων στηθόέδεσµων 
και ξεχωρι στή λωρίδα µάιωσης ἀβγαη, είναι πι εσµένο, ΟΠΗ - 
πληρώνει τοκύ κλωµα μεταξύ του µπαταρι οὐ και του µπαταρι ού. 
6 Οἱο νν Βθεῃµίχητα απότηλάιψη αναφλέγεται απὀτο ποιο ης, 
τοσποίοωθεί τοπι στὀλ προς τακάωστην κώνη. 
ἐμβολοσυνθλίβει τον Ης Ν µέσωκαι αποβλλει τοπερι εχεν ότου 
στοακροφύ σιοσε µορρήνέφους. Ττοένατοακρορύ σιο 
συγκρατεί τις λωρίδες του γυαλι οὐ . Τοέμµβολοστοπ µε ιν. 
τέσσερις β δαπου προσκολλάαι στο ακροφύ σιο 
αποτελεσμµατι κὀχτύ πηµα του άτλου τρι ὦν ποδιών. 


Το 


ΗΝ 6 ΡΓγο]εῖο Γ 
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Αβφοτίοἆ Ναρίίος 


Λίστα 


ανταλλακτι κὠν 1/2" χΆκι νος σωλήνας, µήκους 8ιντσών (σώμα 
προβολέα) Ι/8" ονοµαστι κού μεγέθους χαλύ βδι νος σωλήνας νερού, 
μήκους περίπου 2 

1/4" (βαρέλι) 1/4" μπουλώι, µήκους περί που 2" (έμβολο) 

Καουτσού κεσωτερι κού σωλήνα (µαξι λόρι α εμβόλων) 

Μοντέλο προθερµαντήρας αεροπλώου (αν άρλεξης) 

Μπαταρί α κυ ψελώ ν 6νοίϊ "Ν" και κουτί μπαταρίας 1/2" 

έως 3/4" µει ωτήρα χαλκού σωλήνα (ακρορύ σι ο) 

Μι κράς δίσκος απόµεταλλι κή σήτα(σήτα ακρορυσίου)4 

µι κρές β δες (στήρι γµα ακραορυσίων / ὦ μους σπασί µατος) 1/2" κἂυ µµα 
χᾶΆκι νου σωλήνα (τελι κὀκαπάκι ) 1/4" 

Φαρδι άορει χΆκι νηται νία (σκαν δᾶη) 

σύ ρµα 

φλας-σκό)ης 

δι πλής βάσης πι στὀι σε σκάη 

Ται νία ρητίνης εποξει δι κής 


χύ τευσης 
Κατασκευή 


Σ ὦ µα προβολέα 1) 

Κάμτε ένακομµάι χΆκι νου σωλήνα 1/2" σε μήκος 8". 

Ξεφλουδίστετις άρες. 

2) Βᾶτε τον µει ωτήρα 1/2" έως 3/4" στοένα άροτου σωλήνα. Ανοίξτε 
τέσσερις τρύ πες σε γωνίες 903 μεταξύ τους µέσωτου µει ωτήρακαι του 
σωλήνα. Τοµέγεθάς τους εξαρτά αι απὀτομέγεθος των β δών που 
χρησι µοποι οὐ νται. 

3) Αφαι ρέστε τον µει ωτήρα και πι έστε τοδίσκοτης οθώης στοστάμι ὁ 
του. Σ υγκόληση στηθέσητου. 

Μον όδα κώνης 1) 

Κάτε τοκομµάι του σωλήνα νερού ονοµαστι κού μεγέθους 1/8" σε 
µήκος περίπου 2 1/4". Τετραγωνίστε τα άρα µε µι αλίµακαι απλώ στετο 
εσωτερι κόµε ἐνατρυπώι 1/4". 

2) Χρησι µοποι ώντας ένα φακόκαι συγκολλήστε υ δραυλι κού ς, συγκολλήστε το 
προθερµαντήρας στοάκροτου σωλήνα. 

3) Συγκολλήστε δύ οκαλώ δι α στην άρηκαι στοσώ µατου 
προθερµαντήρα. Μην αφήνετε τα καλώ δι ανα έρχονται σε επαφή. 

4) Ελέγξτε τον προθερµαντήρα αγγίζοντας τακαλώ δια σε µι αµπαταρία 

1 1/2 νο[ῖ. Κοι τάρντας προς τα κά ωτην οπή του 
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Για παρόδει γµα, θα πρέπει να µπορείτε να δείτε τηλάψητου 
ανυψαωτι κού νήματος µε µι α σύ ντοµη καθυστέρηση. Αυτό 
δείχνει άι ο. συνδέσεις σας είναι καλές. Με την μπαταρία 
θνοΙῖ,τονήµαθα ανάµει αµέσως. Ε ώ αφεθεί γιαπερι σσάερο 
απόµι α στι γµή, µπορεί να καεί. Όλες οἱ δοκι µές πρέπει να 
γίνονται µε το΄Ί1/2-νο[ῖ, αφήνοντας τοθ-νοίί µάογια 
λειτουργι κή χρήση. 

5) Ρίξτε µι α µι κρή ποσά ητα σκώ ης φλας στην οπή γι ανα καλύ ψετε 
τον προθερµαντήρα. Χτυπήστε ελαφράτοβαρέλι γιαναβεβαι ωθείτε άι η 
σκἀώηρέει σε επαφή µε τονήµα. Αυτή είναι ηφώτι σητου αστὀι. Ρίξτε 
περίπου έναν κἀ(κοσκάώης πι στολι ού για να καλύ ψετε τογέµι σµατου 
ασταρι οὐ. 
Π έστε στηθέσητου µε ένα µι κρὀβαμβά. 

ϐ) Προετοι µάστε τοἐμβολοκώροντας τομπουλώι 1/4" στοκατάληλοµήκος. 
Με τη φάτι ση σκάης και τοπέλµα στηθέσητους, ηκεφαλή του µπουλονι οὐ 
πρέπει να εκτείνεται περίπου 1/4" ἐξωαπότην κώνη. Κἀμτε τέσσερις 
ελαστι κού ς δίσκους απὀέναν παλι όεσωτερι κὀσωλήνα. Θαπρέπει να 
έχουν την {δι α δι ετροµε τοεσωτερι κότου σώ µατος του προβολέα. 
Κολλήστε τα μεταξύ τους µε λαστι χνιοτσι µέντογι ανα σχ]µατίσετε 
ένα παχύ λαστι χέι οεπίθεµα. Όταν στεγνώσουν, κολλήστε τα στην κεφαλή 
του µμπουλονι οὐ για να σχηματίσετε ένα είδος εµβόλου. 


7)Σὐ ρετε τοέἐμβολοµέσα στην κώνηκαι κολλήστε τοστηθέσητου µε 
µια σταγώΦαλαστι χένι οτσι µέντο. 

8) Περι στρέψτε τα καλώ δι ατου προθερµαντήρα μεταξύ τους. Τυλίξτε 
ηλεκτρι κήται νία γύ ρωαπότο άροτης κὤνης µέχρι να έχει την ίδια 
δι άιετροµε τοεσωτερι κότου σωλήνατου προβολέα. 
Σπρω ξτε τοσυγκράηµα κὠνης/εμβόλου µέσα στολι παντι κότου προβολέα 
έως ἆάου η άρητου προθερµαντήρα απέχει περίπου 2" απὀτο άρο. Μπορεί να 
βοηθήσει στηλίπανσητου εμβόλου και της ται νίας µε γλυκερίνη. 


9) Ρίξτε εποξει δι κή ρητίνη στον προβολέα έως άου οπροθερµαντήρας 
καλυφθεί µε ένα στρω µα βφους περίπου 1/2". Βεβαι ωθείτε άι ηρητίνη 
ρέει γιαναγεµίσει πλήρως τον χώ ρογύ ρωαπότοβαρέλι. Αφήστενα 
σκληρύ νει. 

10) ὸΣυγκολλήστε ένα απότα καλώ δι ασε έναν απότους ακροδέκτες στο 
κουτί της µπαταρίας. Σ υγκολλήστε ένα επι πλέον µήκος σύ ρµατος στον «λο 
ακροδέκτη. 

11) Ανοίξτε µι ατρύ πα 1/8" στοκέντροτου καλύ µµατος του χἈκι νου 
σωλήνα και περόστε µέσα απὀαυτότα δύ οκαλώ δια. 

12) Προετοι µάστε τοδι ακάττητης σκανδάης. Αυτόθα γίνει 


1 Προβολέας ΗΝΕς 


ΜΒοΠίπο ΤΓαηςΙαΐεα Ὀγ ἄοορθ 


απὀδύ ολωρίδες πλάους 1/4" απὀσκληρόορεί χαλκο, Κολλήστε µι α λωρίδα από 
πλαστι κὀ1/8" μεταξύ τους γι αναλειτουργήσει ως µονωτι κά 
Αφήστε περίπου µι α προεξοχή 1/4" στοένα άρογιανα 


λειτουργήσει ως σκανδάλη και περίπου 1/8" προεξοχή στο ἄλο 
άκρογι όσα κολλήσετε ος ρα ος 


13) Συγκολλήστε τοδι ακάττη στα καλώ δι ατων προθερµαντήρων. Βεβαι ὠθείτε 
άι δεν αγγίζουν τοένατοἆλο. 

14) Βάγτε ὀεςτις συνδέσεις µε ένα παχύ βερνίκι νυχ ὧν. Αυτόθατους 
μονώσει.. Βάγτε µε σπρέι την εξωτερι κή πλευ ράτου σώ µατος του προβολέα και 
για αυτά τον λό/ο. 


Συναρµολάό/ηση 
1) Κολλήστε τον δι ακάττη στην κορυφή του σωλήνα. Τυλίξτε µι απράσθετη 
ταινίαταινίας ανάιεσαστις ορει χΆκι νες επαφές του δι ακάττη. Αφήστε µια 
µι κρή καρτέλα γι ανα µπορείτε νατην ξεκολλήσετε γρήγορα. Αυτόθαλει τουργήσει 
ως ασφἀλει α. 

2) Τοποθετήστε την µπαταρί α 6νο(ίϊ στοκουτί της µπαταρίας. 
τυλίξτε µι αλωρίδαται νίας γύ ρωαπότοκουτί γι ανατοκρατήσετε στηθέσητου. 

3) Γεμίστε τοκουτί της μπαταρίας και τυχόν πλεον ον καλώ δι οµέσα στο 
σωλήνα και πιέστε τοκαπάι στηθέσητου. 

4)Σ ὐ ρετετοφι αλίδι οΗΕΝ στοἀλοάρο Κολλήστε τοστοεσωτερι κότου 
σώὠ µατος του προβολέα µε µία µό) οσταγώα ελαστι κού τσι µέντου. Αυτόθατο 
κρατήσει απὀτονα κροταλίζει. 

Αφήστε την κόλα να στεγνώσει. 

5) Π ἐστε τοακροφύ σιοκαι β δώστετις 4βΐδες. 

Θαπρέπει να προεξέχουν στην οπή του σωλήνα περίπου 1/8". Τοάτλοείναι τώρα 
ἐτοι µογι α χρήση. 

Λειτουργία 1) 

Άφαι ρέστε την ασφἀλει ατης ται νίας ται νίας. 

2) Στρέψτε τον προβολέα απευθείας στοπράσωποτου στόρυ εώ βρίσκεστε 
εντά εμβέλειας 6" έως 18". 

Στοεύ στε χαµηλάεραγι α µεγαλύ τερες αποστάσεις. Πρέπει ναβρίσκεστεσε 
απάσταση 3 ποδι ών (απὀτο ακρορύ σι οέως τοπράσωποτου στὀρυ)γι αναείστε 
αποτελεσµατι κοί. Κρατήστε την αναπνοή σας. 

8) Πατήστε τη σκαν δάητης ορει χΆκι νης λωρίδας γι ανα πυροδοτηθεί. 
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ΗΟΝ Ριο]θοῖο: (Μαρίς Ναό) 


Τήρροι Ψήτος 


Ὀήδοδι 


Ναχήο 


ΜΒοΠίπο Τ/αηδιαϊθά ΟΥ 4οορίθ 
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5Ι1ΕΝΤ 


5ΙΕΕΝΕ 
ΟΙ) 


Αυτότοχέρι είναι ελάι σταβασι σµένοσε έναν αρχ κόσχεδι ασµό 
απότον ΙοἨ Π ΜίΠΠεΙγ. Λει τουργὠ το"αι χιάωτο έμβολο" στοσποί ο 
συστήµατα φώτι ση σκώης ταχείας καύ σης χρησι µοποι εί 
για να προωθήσει τοπι στό και να , κάωαπόέναν κύ λι νδρογ 
προσαρτήσει τησφαίρα Τοβιι! {ἱς ἱπααχ α ννίῖ Π ΤΠ εα5ίΠ 
για µι κρή απόσταση. ρι φλίν γκορ οι ξε που θατου , 
δώσει κανονι κάπυ ϱβλᾳ 6 ρας του κυλίνδρου, τοπι στόλι του 
θα επηρεάσει τον ὦ µοτου τµήµατος της κώνης και τοστοπ. 

Ησφαίραθα έχει φύ γει απότην ώ ραπου θα φτόσει 

στον στὀρ. Τοπροωστι κὀαέρι οείναι και 
επομένως ομεγᾶος θφυβος θα περι έχει τοεσωτερι κότου 
Κύ λι νδρος . Η στώµη θορύ βου θα δηµι ουργήσει ἀθα είναι τάσο 
χαμηλή, Χωρίς συνέπεια, ηασίτι δα θα δηµι ουργήσει εξ ολοκλήρου 
απόὀτο έμβολο κρού σης στον ώμοτης κώνης. Απότα πρωτα αι χιάωτα 
πι στόλι α άτλων, τοκουτί του τσι γῴου της Σοῇ ετι κής Ένωσης 

χαρακτηρί ται απότον εξεταστήτης (ΊΑπου έχει ἆτλο, 


θώυβοκαι επίπεδα παράμοι αµε τον δι ακάτη φώτων» που γυρίζει. 
Είμαι αυ στηράένα άτλοκοντι νού βεληνεκούς, επει δή είναι η 
εξαι ϱρετι κή και κοντή κώΦνηκαθώς και ηφύ σητου είναι πολύ 
ειδική σφαίρα. Όβασι κά σχεδι ασµάς µπορεί να αλλάει µε την 
αλλαγή της µονάδας κὤνης ὦστε να δέχεται µι ασφαί ρα δι αµέτρου 
έως και 9 ΠήπΙ. Απαραίτητη είναι η ολί σθησητης αλλαγής τω» πι στών. 
τοκάυµµα αποτελείται απὀτρ ακύρα 
συγκροτήματα απότη µον όα πυ ροδά ησης της µον ὤας προωθητι κού / 
πι στοστού και τη µονάδα κώνης. 


Σιλέντ 
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Μαομίπε Τιαηςδἰιαἰεά Ὀγ ἄοοφοιε 


Αβφοτιοά Ναρίίος 


Μον όα βολής - Περι έχει ένα ελατηρι ωτόεπι θετι κὀ 
και µοχλάς σκαν δάης. Οπλί ζται τραβώντας προς ταπί σωτοπάιολο 


σης µέχρι να ασφαλι στεί απὀτοµολότης σκαν δάᾶης. 
τοι στο μοχλόπυροδοτεί τοάπλο. 


Μον όα εµβόλου ΡΓορειἰἰαπί] - Περι έχει τησκάη 


φορτίοκαι έμβολο Τοένα άροβαρι ἐται γι αναχιρέσει τοφορτίο 
σκάώης, τοσοποίοπερι έχεται σε µι απρι ονι σµένη θήκη 0,38. Τοφορτίο 
σκάώης χὀ νεται στηθήκηκαι ένας δίσκος απὀχαρτώι ἡή πλαστι κό 
πι έζεται πώωτου γιαναλειτουργήσει ως ρῴδος. 

Αυτάς οδίσκος στησυνέχει ακαλύ πτεται µε εποξει δι κόγιανα 
σφραγίσει τοφυσίγγιο Αυτόθα επιτρέψει στην πἰεσηµέσα στο 
φυσίγγιονα συσσωρευτεί πριν τοἐμβολοαρχσει ναταξι δεύ ει. 
Μπορεί να χρησι µοποι ηθεί θήκη φυσι γγίου οποι ο, δήποτε 
μεγέθους που θα συγκρατεί τοφορτί οσκάης, υπότην προῦὺ πώεση 
ἀάι έχι µι κράερη δι ἀετροαπότοέµβολο. Ηποσάητατης σκώης που 
χρησι µοποι είται θα εξαρτηθεί απὀτοβῴφος τοῦ συνδυασμού 
εμβόλου/σφαίρας. Τοφυσίγγι ο7,62χ 88Χχ.λι οστών, που 

χρησι µοποι είται στοσοβ ετι κὀσκού ροδολαρονίας δύ οβολών, 
χρησι µοποι εἰ 2,6 κάκους σκάης ταχείας καὐ σηςγιανα 
προωθήσει ένα ἐμβολοαλουμι νίου και µι ατυπι κή σφαί ρα ΑΚ 

123 κάκων µε ταχύ τητα 500 πέδι α αν ἀδευτερόλεπτο(εκτι µώ µενη). 
Ένα εγχώρι οφυσίγγιοΊ12 µετρητώ ν χρησι µοποί ησε 6 κάκκους 
ΡιΙς6γθ γι ανα προωθήσει ένα συνδυασμόβολώὠν µε πτερύ για 
νά λον/240 κά(κων σε ταχύ τητα 525 πόδι α ανἀδευτερὀλεπτο.Το 
πριωτά υποτου ΙοΠη χρησι µοποί ησε περίπου Ί Ί/2- 2κάκουςγια 
να προωθήσει ένατροποποι ηµένο «4 Ριεκς[οί µε εκτι μώμενη 


ταχύ τητα 1000 πόδι α αν ἀδευτεράεπτο. Αυτόθα ήταν ένα καλόσηµεί οεκκίνησης. 


Θαχρει αστεί να δοκι µάετε την απάροσητου συγκεκρι µένου 
συνδυασμού εμβόλου/σφαίρας σας. Τοἐμβολοπρέπει να είναι 
ὁὀσοτοδυνατό) ελαφρύ τερο, ενώ θα εξακολουθεί να παρέχει την 
απαραίτητη αντοχή γι ανα αντέχει την πίεσητου αερίου χιρίς να 
σπώει. Τοαλουμίνι οέχει χρησι µοποι ηθεί µε επιτυχΧασε 

δι άρορες παραλλαγές. Προτι µώ το γίοπ 6, τοοποίοµπορεί να 
αγοραστεί σε σποι ον δήποτε καλόπρομηθευτή πλαστι κὠν σε µορρή 
ράβδου 1/2". Γυρίζεται εὐ κολασετώνοστις σωστές δι αστόσεις, 
είναι ελαφρύ και έχει πολύ χαμηλόσυντελεστήτρι βής. Π έζεται 
στομεγᾶο άροτης µον όας προωθητι κού /εµβόλου, χρησι µοποι ὦ ντας 
ένα φορτίοστενής εφαρµογής- 
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ρῴῤδος. Τοκἀά ωά(ροτου εµβόλου πρέπει να είναι λοξοτομηµένο 
για εύ η φάρµωσηκαι να εφαρμάει σφι χχάστην οπή της 
μον όας 
Μον δα κώνης -Αυτότοτμήμαπρέπει ναείναι ελαφρώς µεγαλύ τερο 

απότη σφαί ρα που χρησι µοποι είτε εά χρησι µοποι είται σφαίρα 
τουφεκι οὐ ἠτοδιπλόώι οεώὤ ρησι µοποι εἰται σφαίραπι στολι οὐ. 
Η οπή είναι λοξοτµηµένηγι ανα εξασφαλι στεί η εύ Κολη φῴτωση 
του βλήµατος. Ησφαίρα πρωτα χιυπι ἐται µέσα απότην σπή µε µι α 
στενή ρδογι απροεγχραξητης καραμπίνας πάωτης. 

Χρησι µοποί ησα µι α σφαί ρα 69 οΓαἰῃ 0,223 στομοντέλοδοκι µής. 
Το σακάκι του ήταν εξαι ρετι κἀλεπτόκαι παραµορρωνά αν 

συνεχώς στη βάση άαν προσπαθού σανατοτρυπήσω 

Ηεπιτυχα επιτεύ Χθηκε τελι κάακονί ζοντας ελαφράτην οπή µε 
ένακομµάι σµυρι δόαρτοτσακι σµένοσε µι αρβδοσε ἐνατρυπάι. 
Στησυνέχει α, η οπή καθαρί στηκε και λι πάώθηκε, ησφαίρακαθά αν 
στοστάµιοκαι στησυνέχει απι έστηκε αργάµέσασε µι α µέγγενη. 
Όταν µπήκε τελεί ως µέσα στοβαρέλι, ξεπήδησε µε µι α ράδο Η 
κουκκίδα είναι τάε έτοι µηγι α τροποποίηση. Μι ατρύ πα ανοίγεται 
απὀτο σηµείο µέχρι τη βάση, χρησι µοποι ώντας ἐνατρυπάι 1/8" ἡἠ 
μεγαλύ τερο, αν ἄογα µε τοδι αµέτρημα. Ητοξίνηστησυνέχει α 
συσκευάεται στηθέσητης και καλύ πτεται µε λἰγουγρὀφύ λλο 
ζελατίνης κομμένο απόµι α κάμουλα. πρέπει να είναι κοίλη. 


Φάώτωσηκαι ψήσι µο 1) 

Σκουπίστε την στή µε µι α µπατονέτα ελαφρἀβουτηγµένησε 
λόδι. Μόοένα ελαφρύ φιλμείναι ότι χρι άρται γιαναµει ωθεί 
ητρι βή και να αυξηθεί ηταχό τητα. 

2)Σπρωξτε τη σφαίραµέσα στην οπή µέχρι να εφαρμόσει 
πλήρως . Καλύ ψτε τοάροτου βαρελι ού µε ένα µι κρὀδίσκο 
κολλητι κής ται νίας για να κρατήσετε έξωτηβρωµι άκαι την υγρασία. 

3) Τοποθετήστε τοέμβολοστη ρῷδοφάτωσης και χτευπήστε το 
στη µεγάλη οπή της µον όας προωβθητι κού /εμβόλου µέχρι να εδρόσει 
πλήρως. 

4) Τοποθετήστε τηθήκητης κασέτας στοαντἰθετοάροτης 
μον όας. 

5) Βι δώστε τη μον Φα προωβητι κού /εµβόλου και τη µονόδα 
κώνης μεταξύ τους. 


ϐ) Ελέγξτε τημονάδαπυροδάησης γιαναβεβαι ὠβείτε άι η 


Σι ωπηλάς 
5/θ6νθ (αἰ1Π 
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ΜαοΠπίπθ ΤγαηςΙαϊθαά ὈΥ ἄοορίθ 


Αββοτίοά Ναθάος 


Οµοχλά της σκανδᾶης είναι ενεργοποι ηµένος στην εγκοπή ασφαλείας του 
ἄονα κρούὐ σης. Αυτόεμποδί ζει τοάκροτου χιυπητή να ακου µπάαπευθεί ας 
στοαστώι και λειτουργεί ως ασφἀεια. 
Βι δώστε τη µονάδα στα υπόλοι πα συγκροτήματα. 

7) Τραβήξτε το άιλοτραβώ ντας προς ταπί σωτοπάιολοτου επι κρουστήρα 
έως άου οµολλά της σκανδάης ασφαλίσει την εγκοπή αν αζήτησης στον 
επι κρουστήρα. Τώρα είναι ἐτοι µογι α πυρκαγι ἆ Το ἀτλομπορεί να κρυφτεί 
στοµανίκι και να πυ ροδοτηθεί πι έζοντας τοµοχλόµε τον αντί χει ράσας. 


Επαναφάτωση- Τοµανίκι άτλοδεν είναι µι απρἀασηταχεί ας βολής. 
Πρέπει ναπερι µένετε τουλόᾳ στον πέντε λεπτάγι ανα αφήσετε τα 
προωβθητι κἀαέρι ανα κρ0ώ σουν και να µµει ὧθεί ηπίεση.Ξεβι δώστε αργάτη 
μον όδα πυροδά ησης απότη µον σα προωβθητι κού /εµβόλου. Τοαέρι οθα αρχίσει 
να δι αρρέει. 

Σταματήστε σε αυτότοσημµείομέχρι να σταματήσει τοσφύ ριγµα. Στη 
συνέχεια, µπορείτε να αποσυναρµολογήσετε πλήρως τοάτλο. Αφαι ρέστε το 
φυσίγγι οπροωθητι κού . Πιθανά ατα θα αποκολληθεί µερι κὠς απότην πίεση 
του αερίου ἆαν τοξεβ δώσετε. 

Χρησι µοποι ήστε µι α ρῴδογι ανα βγάετε τοέµβολο απότην οπή και πετάτε 
το Τοέμβολοδεν πρέπει να επαναχρησι µοποι ηθεί. Καθαρίστε το άτλο άτως 
θα κώατε µε ένα κανονι κόπυ ροβόλο άτλο, 

ΣΗΜΕΙ ΩΣΗ- α συµβατι κἐς σφαίρες μπορού ν ναλει τουργήσουν πολύ 
καλάσε αυτότοαντι κείµενο. Μπορείτε να έχετε καλές ταχύ τητες 
ρυθµί ζοντας προσεκτι κάτον συν δυ ασµόπροωβητι κού /βλήµατος. Θ0µηθείτε 
άι µιακανονι κἠ σφαίραθα είναι πολύ πι οβαρι ἀαπότην πλήρως 
τροποποι ηµένη. ΟΣ ο ετι κἀ συρφετάς που αναφέρθηκε προηγου µένως 
πι στεύ εται ἁι χρησι µοποι ήθηκε γι ατη δολαρονίατου ηγέτητων Κάτρα 
της Νι καράουας Ενρίκε Μπερμού ντεζ Κανείς δεν άουσετους 
πυροβολι σμού ς και είχαν αρκετή δύ ναµηγι ανα διει σδύ σουν πλήρως και 
στις δύ οπλευρές του κρανίου του. Ε ώ χρησι µοποι ήθηκε, αυτόαποδει κνύ ει 
ένα πολύ αξι οσέβαστοεπίπεδοι σχ0 ος. 


Δοκι µή Ροΐσοη Βιεῖς - Μι αεξαι ρετι κἠ μέθοδος δοκι µής αυτών των 
τύ πων σφαιρων είναι ηχρήση ενάς "ΕΔΕΚΙ6Γ Βοχ". 
Αυτή είναι µια µακρι ἀξύ λι νηγού ραπου περι έχει πολλές πλαστι κές 
σακού λες µε φερμουῴ. Ηδι αστολή που εμφανίζει µι ασφαίραθα είναι 
μά)οελαφρώς µεγαλύ τερη απὀαυτή που θαεµφανιζἀάαν στον ιστό ενώ η 
διεἰσδυσηθαείναι 
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περίπου 1,8 φορές περι σσάερο. Καλύ ψτε τοάκροτης γού ρνας στην σποί αθα 
πυ ροβολήσετε µε πολλάστρω µατα σκληρού υφάσματος ή ἐναλεπτόστρω µα 
υγρού δέρµατος. Αυτόθα δώσει µι ακαλή προσοµοίωσηδιει σδυτικὠν 

ρού χων και σῴκας 


ΣΗΜΕΙ ΩΣ Η- Ηποσάητατης αν άρουσης που δηµι ου ργείται 
απὀαυτότο άτλοθα εξαρτηθεί απότοβῴος της σφαίρας και την 
ταχύ τητάτης. α βαριές σφαίρες µε υ ψηλή ταχύ τητασυλνά 
προκαλού ν ανάκρουση αρκετάι σχ)ρή ὦστε νακλωτσήσει τοάτλο 
απὀτοχέρι σας. Έχετε τρεις εναλλακτι κές, άτως τοβλέπω 1) 
Αφήστε τονα αναπηδήσει στοέδαφος ή πηδήξτε στοµανίκι σας 
2) Προσθέστε ένα ωτί οαν άρου σης στην ομάδα εµβόλω». Αυτόθα 
ήταν µι α στι βαρή µεταλλι κή γλωττί δα µήκους περίπου 3/4" που θα 
φέρει τοδὀτυλόσας, επι τρἐποντά τους να απορρορήσουν την 
αν άρου ση, ή 3) Χρησι µοποι ήστε ένα εξ6τηµα κορδονι οὐ για 
γρήγορη αν άτηση. 


Σι ωπηλάς 
5Ιθθνθ (1η 
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Μαομίπε Τ(αηςΙαΐθα Ὀγ αοορίς 


οΙθηί 9Ιθ606νθ ΘωΠ 


Βιθί {οι Θίθονθ ΑΠ 


Βαππαρς οἱ { οδό Όοις 


ου, 


Οσο (αρ 


ΡιορθιαηύΡἰδίοη )Πίί 


(θ[οος οἱ 1ΟΝ) 


ΜαοΠίπε Τιαηξιαϊεά Ὀγ ἄοοριθ 


Βαποί Ὀπί 


Βολου. 


οΟΑΡΤΟΚΕΝ 


ΡΙΣΡΤΟΝ 
ΡΙΡΕ ΡΙ5ΤΟΙ 


Αυτότο άτλολει τουργεί µε την ἰδι α αρχή µε το»ρίἰιεπί 5ἱεενε 
άυΠ, αλλάδεν απαιτεί μηχανουργείογι ανακατασκευαστεί. 
Αποτελείται εξ ολοκλήρου απὀεξαρτήµατα σωλήν ων 
υδραυλι κὠν εγκαταστάσεων, συν αποδόσεις και άκρα. Το 
φορτίοσκώης που ὧρεί τοἐμβολομεταφέρεται µέσαστοίδιο 
τοέµβολοκαι είναι ένατυπι κόπροωθητι κὀπι στολι οὐ 
δι πλής βάσης. Αν αφλέγεται απὀένα μοντέλοπροθερµαντήρα 
αεροπλώου, τοσποίοέχει ασταρωθεί µε σκάΦη φλας. Τοβλήμα 
είναι ένα μι κρὀμήκος ἄονα βέλους µε κεφαλή βέλους 
ευρείας κεφαλής. Τοβέλος έχει τροποποι ηθεί περαι τέρωµε 
την προσώῴτηση ενάς λοβού δηλητηρίου. Αυτάς ολοβάς είναι 
φτι αγµένος απότολαι µόενάς στενού µπαλονι οὐ , άτως 
χρησι µοποι είται γι ατην κατασκευή ζὠων µε µπαλώια. Ένα 
κομµάι μήκους περίπου 3/4" γλι στρἀπάΦ ωαπότον ἄονα 
βέλους κοντάστην πλατι ἀκεφαλή. Τοπί σωμέρος κλείνει µε 
µι απερι στροφή ηλεκτρι κής ταινίας. Ητοξίνη σκάης ή 
πάστας μεταφέρεται µε κουτἀι στον λοβόὀτραβωντας το 
δακτύ λι οτου λαι μού µακρι ἀαπότον άονα. Π.εση απότο 
δαχτυλίδι του λαι μού θατοκρατήσει στηθέσητου. 


Λίστα 
εξαρτηµάω» Ί φελλόμπουκάι κρασι οὐ ή ξύ λινοπείρο μήκους 
περίπου 1 ίντσας (θαπρέπει ναταιριἄει Φεταστοεσατερι κότης 
μεγάλης θηλής του σωλήνα µετάτολείανση). 


συλληφθεί 


125 Ρἰ5ίοη Ρἱρε Ρἰςίοι 


Μαομίπε Τ(αηςΙαΐθα ϱγ αοορίθ 


Αβφοτίοά Ναςθίίος 


1 καπάκι σωλήνα 3/4" (ονοµαστι κὀ 

μέγεθος) 1 θηλή σωλήνα 3/4" 

χ3" Ί µει ωτήρας σωλήνα 3/4" έως 

1/8" 1 θηλή σωλήνα 1/8" χ 1" (χρει ἄεται μάο 

σπει ρώ µατα 

στοένα άρο) Ί κομµάι ξύ λου πόρυς 1", κομµένοσε 
σχἠήµαλαβής 21 1/2"-2" 

σφι γκτήρες 

σωλήνα Ί Προθερμαντήρας Ί Μπαταρία και κουτί (πρέπει 
ναείναι τουλόκ στον 3 βολτ) 1 µον άτολος, µονή ρἱ ψη(5Ρ5Τ) 
Στι γμι αί ος δι ακάττης 

µε μπουτώ Εσωτερι κάς 

σωλήνας 


σε σςςςς---------------------------------------------------- 


4) Περάστε τοβύ σµα προθέρµανσης στοκαπάχι του σωλήνα και 
βι δώστε τοκαπάι στη µεγάη θηλή του σωλήνα. 

5) Στερεώ στε τηλαβή στη θηλή, χρησι µοποι ώ ντας τους 2 σφι γκτήρες 
εὐύ καµπτου σωλήνα. 


Φάτωση 1) 
Άφαι ρέστε τοκαπάχι του σωλήνα. 
2)Σ ὐ ρετε τοβέλος µέσα στην κώνη. Γεμίστε ελαφράτην περι οχή 
γύ ρωαπότον ἄονα µε υαλοβάμβακα, σκονι σµένη µε γραφίτη. 


3.Πι ἐστε τοἐμβολοµέσα στη µεγάλη θηλή του σωλήνα µέχρι να είναι 
σχεδἀὀ͵ στοίδι οεπίπεδοµε τοχείλος του σωλήνα. Ρίξτε τοπροωβθητι κὀ 
µέσα στοθἀαμο στο έμβολο, 

4) Ρίξτε τη σκάΦη φλας στον προθερµαντήρα και 


Λαστι χένι οβέλος Ί µεταλλι κάς δίσκος (ΟΏ ίδι οµε τοαναγνωρι στι κότης μεγάλης θηλήαρὀήύαχε τοστηθέσητου µε ἐνακομμάι σελοτέιπ. 


Κατασκευή 


Επι θεωρήστε προσεκτι κἀόατα µέρητου σωλήναγι α ρω/µές ή 
ελαττώματα. Κανένας δεν πρέπει να είναι παρών. Χρησι µοποι ήστε µια 


λίµα ή μύ λοχει ρά γιανααφαι ρέσετε τυχόν γρέζ α απότοεσωτερι κὀχείλος του σωλήνα. 


Τοποθετήστε µι αλωρί δα σµυρι δόαρτου σε µι α ρῷδοτρυπανι ού , σφίξτε 
την σε ἐνατρυπάώι και ακονίστε τοεσωτερι κότης μεγάλης θηλής του 
σωλήνα µέχρι ναγίνει λεία. Ανοίξτε τη µι κράερη θηλή του σωλήνα στη 
δι ετροτου βέλους. Ανοίξτε και χειυπήστε µι ατρύὀ πα στοκέντροτου 


καπακι οὐ του σωλήναγι αναται ρι ἄει στον προθερµαντήρα(συνήθως είναι 1/4 -32). 


Ανοίξτε τοκομµάι της λαβής γι ανα χωρέσει τοδι ακάττη,την μπαταρία και τα 


καλώ δι απυροδάησης. Τοποθετήστε τοστοεπά,ωμέρος γιατους σφι γκτήρες του σωλήνα. 


Τροποποι ήστε τοἐμβολοτρυπώ ντας ένα μεγᾶο θἀαμοστοένα άρογι ατο 
φορτί οσκόάνης. Χρησι µοποι ήστε λαστι χέιοτσι µέντογι ανα κολλήσετε 
τον µεταλλι κὀδίσκοκαι µετάτους 2 δίσκους απὀκαουτσού κ στο ἀλο άκρο. 


Συναρµολό/ηση 
1) Επι καλύ ψτε τονήµα µε στεγανοποι ητι κόσωλήνα και β δώστε 
πλήρως τη µµι κράεερη θηλή σωλήνα στον µει ωτήρα. 
2) Καλύ ψτε τα σπει ρῳ µατα στον µει ωτήρα και βι δώστε τον πλήρως 
πάώωστη μεγάλη θηλή του σωλήνα. 


3) Τοποθετήστε τοκουτί της μπαταρίας και μεταβείτε στοκοµµάι λαβής. 


Περάστε τα καλώ δι απυ ροδάησης µέσα απότη µι κρή τρὀ πα στο 


άτι σθεν. 
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5) ΡΙ όσος µι α σταγάΦαλαστι χένιοτσι µέντοανέάμεσα στοβέλος 
και τηµι κρή θηλή του σωλήναγι ανα µην γλι στρήσει προς ταέξω 


ϐ)Βι δώστε τοακραί οκαπάι εντελώς στηθέσητου. 
7) Στερεώστε τα καλώ δι απυροδάησης στον προθερµαντήρα. 
τώὠραείναι έτοι µογι απυρκαγι ά 


ΣΗΜΕΙ ΩΣ Η- Θαπαρατηρήσετε άι µπορεί ναυπώχει κάτοι α 
δι αφοράστα µεγέθητων σωλήνων». Αυτόφαίνεται ναείναι οκανά ας για 
αυτάτα αντι κείµενα, επομένως επι θεωρήστε προσεκτι κἀκώε κομµάι 
πρι ν τογχρησι µοποι ήσετε. Μπορείτε να προσαριάσετε τοβασι κὀσχέδιο 
γιαναται ρ ἄει σταυλι κάσας. Τοπι στὀι θαπρέπει ναπυροδοτείται 
εξ αποστάσεως τουλόι στον µία φοράπρι ν απότηλειτουργι κή χρήση,για 
ναβεβαι ωθείτε άι ηπίεσητου αερίου δεν προκαλεί ἐέκρηξητου σωλήνα. 
Αναμένετε µι α σκληρή αν άρου ση κατάτην πυ ροδάηση. Τοβέλος είναι 
αρκετάβαρύ τεροαπόµι ακανονι κή σφαίρακαι ι σχύ ουν όλοι οἱ τυπι κοί 
παράοντες δηµι οὐ ργί ας αν άρου σης πυ ροβόλων άτλων. Ένα εξαι ρετι κόµη 
τοξι κὀβλήμα µπορεί να κατασκευαστεί απὀχαλύ βδι νηρῴδοΟῦ 1/4". 
Ακονίστε την άρη µέχρι να μοι ἄξει µε ακονι σμένομολύβ.. 
Αν και ηράᾷδος είναι ασταθής κατάτην πτήση, σε κοντινές αποστώσεις 
θατρυπήσει µε ευκολίαταπερι σσάερα µαλακάθωρακι σµένα σώματα, 
προ ποθέτοντας, φυσι κά επαρκή ταχὀ τητα. 


συλληφθεί 
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(ΜΘΙΛ υο1θΙΘ19) 
ΙΟἶδιά 9614 ὑο]διά ρθ)πιάεΟ 


Οαρίυιθά Ρἰδίοη Ρἱρθ ΡΒΙδιοί 
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ΡΟςΚΕΤ 


ςΚΟΡΡΡΟΝΝ 


ΤΟςΓΟς5Ρο της τσέπης θα εκσυγχρονίσει πραγματι κάτην έκδοση 
των αρχαί ων κι νέζ.κων άτλων, τοεξωτι κὀά)ομα "σίποί 6 ΟγΙἰπαγίςα | 
ΒαΓγῖ Ηἰάας π 0 ρ 5ἱ6ενθε". Πραγµατι κά 
δεν ἐχωσχέσημε τοσυνονἁιατότου που χθησι µοποι είται κατάτη δι ῴκει α 
της Αναγέννησης στην 1 ταλία. Ο)ομάωτο "Ῥοεκε ἴ (Γοςςρονν" γι ατί 
μου αρέσει τοάώοµαπου είναι καλύ τερο απότο "σίπο! 6 ΟγΙἰπαΓίεα | 
ΒαΓῖ Ηἰάας Π 0’ ρ 56ενθε". 

Το ἀτλοαποτελείται απόὀβαρύ τοί χυμα καναπέ και πλαστι κὀ(ρνς 
ή ΑΒ5Ξ) µπανι έρακαι περι κλείει ελατήρι οσυµπίεσης, έμβολο, 
σκαν δάλη. Τ1 Πγε 5ὰ 5 1/2 "]οή 0 αΓΓΟνΝ ννίῖ Πὰ ἀείες[ΠαβΡΙ 
6 Ρ8/Ρ06 ἆ σίεε[Πεαα. Η δι αταραχή της ρουτίνας 
και το δηλητήρι ο(αυτή η παρα ασητων αρχαί ων 6Πίπες 6 Μαγίίὰ και 
οκώ δι κας που δι έπει τηχρήση αυτού του άτλου). Με την εξάσκηση, 
µπορεί να πι τευχθεί καλή ακρί βει α. Μπορώ να 
πυ ροβολήσωρ γκρουπ κά σε 30 πόδι α.Καμίαλεπτοµέρει α σχεδίου 
προµήθει ας και εναρµάι σης του άτλου µε απλόσλεδι ασµά α 
δι αστόώει ς μπορού ν ναποι κίλλουν αν ἄογα µε τουλι κόπου βρίσκεται 
στοχέρι Χρησι µοποι ώ σωλην ᾧι οΡνς 3/4" γιατον δέκτη, αλλάμπορείτε 
ναµας πείτετο μεταλλι κὀδοχίοκαι αν θέλετε. Ηπροέλευση 
χρησι µοποι ὦ ορείβάέλος ήταν τρελόαπόστρογγυλόμπαμπόή τσάτ 


μπαστού νι ααλλάδεν υπῴχει λό/ος που δεν µπορείς να µας 
πλασόει ς παρόμοι ουλι κά Τοβέλος ΏαΠΙΡο λειτουργεί 
πολύ καλά ωστόσοκαι προτείνωτη χρήσητους. Το 


κεφὰι ήταν τρελόαπότο μήκος του καν απέ-κρεµάστραί σύ ρµα , 
θερµάητα 4 [θα Ποίκαι αἆ σφυρί α επίπεδο ΤΠ 6 Ώ8ΓΡ 5 ννεΓ 6 


ΡοεΚκεἴ (Γοςςρο Νν 
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Μαομίπε Τγβηξιαΐθα ϱΥ ἄοοροίθ 


Αβφοτίοᾶ Ναρθίίος 


Προσεκτι κάλι µφονται για να δι αμορρωθού ν και ακονίζονται͵ 
Στησυνέχει αζεσταίνονται καυτόκαι βωθίζονται σελόδι για 
να µετρι αστού ν. Ένα κοντόκομµάι νήματος τυλίχτηκε γύ ρωαπό 
τοκεφἀι γιανα χιρέσει τοφορτί οδηλητηρί ου (βλ. βελάχι α µε 

φυ σητήρι ). Μι α απλή κεφαλή σε σχήμα καρρίτσας θαπρέπει να 
χρησι µοποι είται για εξάσκηση στοστόο καθώς η αγκαθωτόκεφἀι 
είναι σχεδό αδύ νατονατραβήξει απὀξύ λο  Ηκεφαλή 
στερεώνεται στοβέλος ανοίγοντας µι ατρύ πα στον ἄονα και 
χρησι µοποι ὦώ ντας Ί λίγοκερί γιανατοστερεώσετε. Ηχρήση 

κερι οὐ αντί γι α κάτοι α ἂληπι οανθεκτι κή κἀλλα είναι έτσι 


ώστε ἆαν τραβ. ἐται απότην πληγή, το κεφᾶι να παραμένει µέσα. Παίξτε λίγοµε τοσχέδιο 
Υπόῴχουν πολλάπερι θώ ϱι α γι α παραλλαγές. 


(σαρεια ΑΟ ΡΟΟΛΛ) 
Χκκῷ μάπα ΜΟΙ 
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ΜΟᾳΦΦΟΙΟ Ίθυροά 
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ιο συν» 


ΣΧετι κάµε τοπι οαρχί οάτλοµας είναι τοπι στὀλι . Απλά 
γιανατοκώετε εὐ Κολοστη χρήση αποτελεί ταικαπάκπιναιπέ απλό 
µπανι ἐρα απόμετα-λαϊ κὀόυ αλοβάμβακα, µήκους 2έως θτὀω». 

Οπροσδι ορι σµάς του δι αρκεί απότην 
απάρυ ψητης ι κανάητας και του απαι τού µενου εὐ ρους. Φυσικάο 
μακρύ ς σωλήνας έδωσε καλύ τερα κου δού νι σµακαι ακρίβεια, αλλάτο 
πι στᾶι φυσητήρα είναι πολύ εὖὐ κολονα µεταφερθεί και να µας 
μεταφέρεῖ Φμακρέλοιάδη Υ (οπηπιεΓεία! είναι δι αθέσι µο, 
κυµαι νά αν σε 9 απὀθ,3 8 έως,5 0 δι αµέτρημα. Τα βελάκι α µε την 
ὁι στηποι άητα αλλάκαι µε λα πράµαταπου µπορείτε νακώετε 
σας. Θα είναι να µην µπορείτε να παρακολουθείτε τοδι κό 
πρέπει να ασκήσετε δύ ναµηγι ανατοεγκαταλείψετε Αλλι ώς 
πρέπει να απορύ γετε τοκοµµάι του βαρέως τοι χῳ µατος του 
σωλήνα αλουµι νίου κατἀληλου μήκους. Τοποθετήστε τοάκροτης 
µπανι έρας γι ἄαεκτιασιρρέκώπυτατρλβιπι κού γυαλί σµατος ἄργ 
εἰαπηρίη 03 ρἰες θοΓ πτερυγίου και γυ αλόαρτουΠίῃ 6 ϐη αοία Ιοη 
8 τος, εΠιεΚἰποίξί Πᾶ ροννεγ { αγ! απαά γµηπίπο οἵαρ απα ἄοννη η {η 
6 Ιεποίῃ Πο[ θα ίµβ 6. Τοπι οσηµαντι κὀπράµα 
είναι άι ηµπανι ἐραείναι ευθύ γραµµη και ομαλή. 

Ένα στέμα είναι χρήσι µοαλλάδεν είναι απολύ τως 
απαραίτητο Χρησι µοποι ήστε λάστι Χο φτι ἅτε ένα 
επι στάµι ο, µόλι ς τροποποι ηθεί κατάλληλα. 

Τοβελάκι είναι πι θανότομεμονωμένοσύ στηµανα είναι 
πι οσηµαντι κά ΤΟΥ Πιᾶ γθ πιᾶα 6ΟΕ ννΙΓ6ΟΓ ννοοα ννίί ῃ Ώᾶςες 
ΠηΞΑ Ε ἴΓο ῃραρα σοη8ς, ρἰᾶςΙίς 


ΒΙοννομης 
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Μαομίπθ Τγαηςιαϊεα ΟΥ ἄοοφσιε 


Αβφοτίοεά Ναςθίϊίος 


χάντρες ή μπλουζάκι α γκολφ. Τα βελάκι α απὀχᾶυβα προσφέρουν καλύ τερη 
διείσδυση, αλλάτοξύ λοσυγκρατεί καλύ τερατι ς τοξίνες. Όλα 
εξαρτώνται απότα δι αθέσι µαυλι κάκαι τηφύ σηκαι τις συνθήκες 
του στόρυ σας. Τοκύ ρι οσηµείοείναι ησυνοχή - βελάκι ίδι ου τύ που, 
ἰδι οκράηµα στοσωλήνα, ἰδι α µετρηµένη ρου φηξι ἀαέρα. Όπως και µετη 
βολή µε τουφέκι͵, ησυνέπεια είναι οακρογωνι αἱ ος λίθος της ακρἰβει ας. 
Αυτόκαι πρακτι κή. Με εξάσκηση, µπορείτε να έχετε εξαι ρετι κή ακρίβεια 
απὀένα καλαρτι αγµένο άτλοκαι βελάχι α. Πει ραµατι στείτε µε 

δι αφορετι κού ς τύ πους και µήκη βελών γι αναβρείτε αυτόπου σας 

ται ρι ἄξει καλύ τερα. Εξασκηθείτε στοναφυσάετοᾖβελάι µεμια 
δυνατή, γρήγορη ρου φηξι ἀαέρα. Αυτόλει τουργεί καλύ τερα απὀένα 
μακρύ͵, σταθερόχτύ πηµα. 


Βελάι µε σύ ρμα/χώτρα ΒΙοννουη 

Αυτάτα απλά αλλάαποτελεσματι κἀβελάκι ακατασκευ ἄονται από 
σύ ρµα µουσι κής δι αµέτρου 0,045 έως 0,062, τοοποί οείναι δι αθέσι µο 
σταπερι σσἀάερακαταστήµαταχάππι. Ενώ είστε ἐξωπερόώτε απὀένα 
κατάώτηµα Χι ροτεχνίας και πῴτε µερι κἐς στρογγυλές πλαστι κές χώτρες, 
µε δι ετροπου ναται ριἄει στοπι στὀλ σας και λίγονήµα από 
πολυεστέρα. Κάντε τοσύ ρµασας στοεπι θυµητόµήκος, 3έως θίντσες 
είναι ταπι οσυνηθι σµένα μεγέθη. Βεβαι ωθείτε άι τοκαλώ δι οείναι 
σωστάκεντραρι σµένο. 


Αυτόείναι σηµαντι κὀγι α κορυφαία ακρίβει α. Αυτόείναι τοµάοπου 
υπώχει σε αυτά Αυτόείναι τοβασι κὀβελάι που θα χρησι µοποι ήσετε 

γι αεξώκηση στοστὀρή µι κρόπαι χνίδι. Γι αχρήση ως σύ στηµα παροχής 
τοξι νών, χρει ἄονται µερι κἐς βελτι ὦσεις. Χρησι µοποι ήστε µια 

κου κκίδα υπερκόλλας γι ανα κολλήσετε τοένα ἀάροµήκους του νήματος 
στον ἄονατου βέλους, περίπου 1/4" απότην άκρη. Τυλίξτε τονήµα σφι χτά 
γύ ρωαπότον ἄονα, σαν καρού λι, γι ατην επὀιενηίντσακαι κολλήστε το 
άροπρος τακάωμΜΝε µι α λη κου κκίδα υπερκόλλας, τονήµα µπορεί να 
εµποτι στεί µε υγρή ή πάστα άρησε ἑνα σηµείοτης βελάνας, αλλάαν όµ, 
είναι καλύ τερονατα αφήσετε επίπεδα 
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Ὁ------εεεεοςςςς-ς]ς]]-------τ--------------------------------------ο. 


πιοίσια απὀεκείναμµε δι αγὠνι ακομµένες άρες και δεν φαίνεται να 
βλάτει τηδι εἰίσδυση. Θ0µηθείτε -πρέπει µάοναδιει σδύ σουν αρκετά 
βαθι ἁγι αναει σαγάουν την τοξί νη. 


Βέλος µε σύ ρµα/σφαι ρίδι ο(Υ περβολι κόγι αλό/ους σαφήνει ας) 


απ 


ντο δν 


Βελάκι α Βαπηροο ΒΙοννοιΠ 

1) τυλίξτε έναν κὠνομήκους µι ας ίντσας απόὀβαρύ χαρτί, 
δι αµέτρου µι σἠς ίντσας. Κολλήστε τον κὠνομαά και αφήστε να 
στεγνώσει ὀητηνύ χτα. 

2) Καλύ Ψτε τον κὠνομε ένα δι ἀρανοσπρέι λάας. Αφήστενα 
στεγνώσει. Αυτόαδι αβροοποι εἰ τον κώνοκαι τον κώει λίγοπιο 
ανθεκτι κἁ 

3) Πφτε ένα σουβλάι απὀμπαμπού και κάµρε σε µήκοςτέσσερις 
ίντσες. Ακονίστετοσηµείοσεμιαμι κρή ξύ στρα. 

Βουτήξτε τοπρωτοτέταρτοτης ίντσας του σημείου σε εποξει δι κόκαι 
αφήστε τοναστεγνώσει. Αυτόθα σκληρύ νει τοσηµείο. Τελει ώστε µε 
λεπτόγυαλόᾳρτο. 

4) Λι µόετε µι κρὲς αυλακώσεις στοσηµείοξεκι νώντας από 
περίπου ἐνατέταρτοτης ίντσας απότην άρηκαι επεκτείνοντας µια 
επι πλέον ίντσα προς ταπίσω Αυτάβοηθού ν στη δι ατήρησητης τοξίνης. 


Πυ ροβάλι α 
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5) Τροπήστε την άρητου κώνου µε τοσουβλάι µέχρι ναμείνουν 
μά/οπερί που τρί α οκτώ της ίντσας µέσα. Χρησι µοποι ὠ ντας ένα µι κρὀ 
ακροφρύ σι ο προσθέστε σφραγι στι κόσιλι κόΦης µέχρι ναγεµίσει το 


µπροστι νόὀμµέρος του κώνου, καλύ πτοντας τοσουβλάι. Αφήστε να στεγνώσει. 


ϐ) ΤοΏαγί είναι τώ ρα έτοι µογι α χρήση. 

7) Τοβέλος µπορεί να δηλητηρι αστεί βουτώντας σε υγρή ή πάστα 
τοξίνης γι ανα καλύ ψει τις αυλακώσεις. 

ΣΗΜΕΙ ΩΣΗ-Ώλες οἱ δι αστώει ς των βελών είναι μεταβλητές, άτως 


απαι τού ν τα υλι κά 


Βαπύοο Βίσηυῃ Όδή 
Ώαορο Όλρννον 
ων. : ---- 
Ὄολνφε 
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ΣΗΜΕΙ 2ΣΕΙΣ 


Ὠμπέηι Ῥμδη μα ίωκε. 
πως 


